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キヤノスキャン 


ソフトウェアを 
インス!^ールしまず。 


スキヤナ基本ガイド 




Windows 




0 


スキヤナのロックを解除し、 
コンピュータと接続します。 
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ご使用の前にかな5ずこのスキャナ「基本ガイド」をお読みください。将来いつでも使用できるように大切に保管してくださし、。 


















マニュアルの利用のしかた 



ほず使えるようにしよう-スキャナ 基本ガィド -J (本書） 

箱を開けてからスキヤナをセットアップし、スキヤンをするまでの一連の作業を順を追って説明しています。初め 
てお使いになるとさは、かならずこのマニュアルをお読みください。 



電子 

マニュアル 


r スキヤナ操作ガイド - スキャナをもっと活用し よう」 (HTML) 

スキャンの手順や目的別スキャン、 ScanGear CS や CanoScan Toolbox の使いかた、きれいにスキャンす 
るためのヒント、困ったとさの対処;方法など、スキャナを使いこなすために必要な情報びまとめてあります。 
付属のソフトウェアと共にコンピュータにインス!ールしてください。デスクトップのアイコンをダブルク IJ ックす 
ると表示されます。 r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る)」一 P .30 



電子 

7ニユアル 


> ArcSoft PhotoStudio マニュアル (PDF) 

付属のフオトレタッチソフト ArcSoft PhotoStudio の使いかたを詳しく説明している PDF 形式の電子マニ 
ュアルです。 Windows 版では、ソフトをインストールすると、マニュアルもいっしよにコンピュータへインス 
トールされます。 

> 読取ま命 Ute(HTML) 

付属の活字カラー日 CR ソフト読取革命 Lite の使いかたを詳しく説明している HTML 形式の電子マニュアル 
です。ソフトをインストールすると、マニュアルをいっしよにコンピュータへインス!-ールされます。 

> ファイル管巧革命 Ute(HTML) (Windows のみ） 

付属の画像/文書フアイ IJ ングソフトファイル管理革命 Lite の使いかたを詳しく説明している HTML 形式の 
電子マニュアルです。ソフトをインストールすると、マニュアルもいっしよにコンピュータへインストールされま 
す。 


キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M のメインメニュー画面の「マニュアル表示」から選択してお 


•本書では 、 Windows XP でスキヤナを操作している場合の画面で説明しています。特にことわりのない限り、他の Windows や Macintosh でも操作ち法 
は同じです。 Macintosh 画面は 、 Mac 0 S X で説明しています。 

• 画面表示は 0 S やアプ U ケーシヨンソフトによって、若干異なります。 

-本書では 、 Windows Millennium Edition を Windows Me、Windows 2000 Professional を Windows 2000 、 Windows XP Home Edition と 
Windows XP Professional を Windows XP と記載しています。また、特に制限びない場合 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000、 Win ¬ 
dows XP ^ Windows と記載しています。 


ミち意 

. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

. 本書の内容について、将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容については万全を期して作成しましたび、運用した結果の影響につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。 
-出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用じ(外の目的でお使いになることは禁じられておりますので、ごを意ください。 

-一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 


- Microsoft ® および Windows ® は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

- Macintosh 、 および Mac は、アップルコンピユーター社の米国およびその他の地域における登録商標です。 
• Adobe ® および Acrobat ® は 、 Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標です。 
.◎ ArcSoft ， Inc . All rights reserved for PhotoStudio . 












パッケージの内容確度 


箱を開けたら、パッケージの内容を確認してください。 

jfj 万一、 不足しているものや損傷しているものびある場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 

参考 


W 化および接続用の部品 


3己 mm 用フィルムガイド 

スキャナ本体 USB ケーブル AC アダプタ （スリーブとマウント用） 




キヤノスキャンセットアップ CD-ROM 

このスキャナに付属のキヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M には次のソフトウェアと電 
1^0こテマニュアル「スキャナ操作ガイド」び入ってしなす。ご使用のコンピュータの八ードディ 
スクへインス!ルしてご使用ください。 


スキヤナドライバ 

ScanGear CS (スキヤンギア CS ) 

ユーテイリテイソフト 

CanoScan Toolbox (キヤノスキャンツールボックス） 

画像編集（フォトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フオトスタジオ） 

活字カラー OCR ソフト 

冒売取車命 Lite (3 三卜 U カクメイ•ライト） 

画像/文書ファイリングソフト’ 

ファイル管理革命 Lite (ファイ J レカン IJ カクメイ•ライト） （ Windows のみ） 

PDF ファイル表示ソフト 

Adobe Acrobat Reader (アドビ•アク□バット.リータ’一） 

HTML お式の電子マニュアル 

スキャナ操作ガイド 


《 CD - R 日 M は Windows と Macintosh のどちらにも使用できます。 

《各ソフトウェアについては、 「 ScanGearCS でスキャンする」 （ P .23)、 附属のアプ U ケーシヨンソフト」 （ P .33) をご覽ください。 
《電子マニュアルの見かたについては「もっと詳しく知りたいときは履テマニュアルを見る）」 （ P .3 日）をご覧ください。 

《紛失や破損すると、再発行•再配布できないソフトウェアや重要な情報び含まれていますので、使用後も紛失しないよラに大切 
に保管してください。 

《各ソフトウェアのインス!ル容量ま、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM の「インス!ル」画面でご確認ください。 
(Windows 一 P . 己 / Macintosh 一 P .8) 

《1「ファイル管理革命 Lite 」 は 、 Windows 98 (First Edition ) には対応していません。 


U 説明書、その他 



r まず使えるよラにしよラ 
(スキヤナ基本ガイド ) J 


- r 安をにお使いいただくためには J 

• ス、ホ! 

•保証書（かおに貼付） 

























スキヤナる巧のち巧 





1原稿台カバー 

セットした原稿を押さえます。卜 P .12) 

2 保里シート 

フィ;レム読み取り光源部を保護するためのシートで 
す。フイルムスキャンしないときは取り付けておい 
て < ださい。 

3 フィルム読み取り光源部 

フィルムに光をあてる光源です。 

4 原稿読み取りユニット 

光をあてて、原稿を読み取るスキャナの/こ\臓部で 
す。通常は奥側にあります。 

曰原稿台ガラス 

スキャンする原稿を置さます。 

6 EZ (イージ ー） ボタン（一 P . 1 8) 

ボタンを押すだけで簡単に目的別のスキャンびで 
さます。 

COPY (コピ ー） ボタン 

原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。 
SCAN (スキャン）ボタン 

原稿をスキャンし、付属の画像管理ソフトに画像 
を表 7 JV 保存します。 

PDF (ピーデイーエフ）ボタン 

原稿をスキャンし、 PDF 文書として表示•保存し 
ます。 

E-MAIL ( E メール）ボタン 

原稿をスキャンし、メールソフトの新規メッセー 
ジにファイルを添付します。 

7 原稿位置合わせマーク 

原稿の角をこのマークに合わせます。 

8 □ックスイッチ（一 P .10) 

原稿読み取りユニットを□ック、または解除します。 

9 電源スイッチ（一 P .11) 

スイッチの日 N ( D ) 側を押すとスキャナの電源び入り 
ます。 OFF (〇)側を押すと電源び切れます。 


10 USB コネクタ 

付属の USB ケーブルを接続するコネクタです。 

11電源っネク々 

付属の AC アダプタを接続するコネクタです。 


12 FAU コネクタ 

FAU ケーブルを接続するコネクタです。 

13 FAU ケーブル 

フイルム読み取り用のケーブルです。 

フイルムスキヤンをするときは、かならず接続して 
ください。 
































ソフトウェア巧インストールずる 


まず下の注意をお読みになってから、 「 Windows にインス! -- ルする」 （ P .4)、「 Macintosh にイン 
ス I -ールする」 （ P .7) にお進みください。 

•スキヤナを接続ずる前にソフトウェアをインストールしてください。 

スキヤナをコンピュータに接続する前に、同捆のキヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M を使って、スキヤ 
ナを使ラために必要なソフトウェアを必ずインストールしてください。 


スキヤナをコンピュータに巧続しないで<ださい。ちし 
接続している場合は、 USB ケーブルをはずしてくださ 
い。 

ソフトウェアをインス!ルする前にスキヤナをコン 
ピュータに接続してしまうと、スキャナび正常に動作しな 
くなる原因になりますので、十分にま意してください。 



|9| Windows で「新しいハードウェアの検出ウィ 
■■■ ザード」または r 新ししドウェアの追加ウィ 
A ザード」び表示されたときは、[キャンセル] 
ボタンをクリックしてウィザード画面を消してく 
ださい。 

《ソフトウェアをインス!-ールする前にスキャナを 
コンピュータへ接続した場合、この画面び表示さ 
れます。 

お使いのコンピュータにより若干表示び異なりま 
す。 



•八ードディスクの巧を容量を確認して < ださい。 

• すべてのソフトウェアをインス!ルするために必要な空き容量は、 Windows の場合は22日 MB 、 
Macintosh の場合は13日 M 巳です。コンピュータび安定して動作するためには、さらに空き容量 
び必要です。各ソフトウェアのインス!ル容麗ま、キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M の「インス 
卜ール」画面でご確認ください 。 (Windows -► P .5 / Macintosh 一 P .8) 

• 八ードディスクに十分な空き容量びない場合は、「うまく動作しないときは」の症状 3( P .44) を参考 
に、不要なファイルやアプ U ケーシヨンソフトを削除してください。 


rWindows にインストールずる J 豚 P .4 


[ Macintosh にインストールずる J 陪 P .7 


ill インストールびうまくできなかった場 S ホ、 r うまく動作しないときは」の r インストールのトラブル」をお 
■■1 読みくださし、。（- P .43 〜4日） 
























E ) ソフトウェアをインス!-ールする 



Windows にインストールする 



Windows 2000または Windows XP を複数のユーザー設定でお使いのかたへ 

ソフトウェアのインス!ルは Administrator (システム管理者）び行つてください。 

詳しくは、 Windows のマニュアルやヘルプをご覧くださし、。複数ユーザー設定をしていないときは、そ 
のままインス!-ールを続けてください。 


1コンピュータの電源を入れまず。 

2キヤノスキャンセットアップ CD- 
ROM を CD-ROM ドライブにセツ 
卜します。 


▼キヤノスキャンセツトアップのメインメ 
ニュー画面び表示されます。 


gn メインメニユー画面び自動的に表示 
■■■ されないときは、「うまく動作しな 
A いとさは」の「インス I -ールのトラ 

ブル」の r 症状1」をご覧ください。 
(一 P .43) 



q [インス!^ール]ボタンをクリックし 
A ます。 

▼インス I -ール時の注意事項び表示されま 
す。 


キヤ/ンわブーイジスキ t ナ 

Canon CanoScan 540 OF 



4インスト-ル時の注意事頃をよくお 
読みになり[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 

▼ソフトウエアのインス I -ール画面び表示さ 
れます。 


インストール時のな*巧巧 


Vfin 細ら 20(访または Wm か WS KP を 
な B のューザー 技巧でおないの かた h 

ソコトウェアのインストール jiAdminiUut が 
(システム ■a#) が巧つてください， 
e しり L wwd か K のマニュアルやヘルプをごださし、 
な K ューザーた定をしていないとをは.そのまま 
イシストールを なけて ください。 


























ソフトウェアをインス!-ールする 


インストールずるソフトウェアを選 
択し、[インストール]ボタンをク 
■ J ックします。 

ここでは、すべてのソフトウェアと「スキヤ 
ナ操作ガイド」をインス I -ールします。 


▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 


インス I ル（ソフトウェアミ コン ピューターで使える ようにし まず） 

チIツクマークのけいてい4ソフトウIア t インストールし* f, 

ホ■なソフトウェアはチェックマークの«いているザタンをクリックして•マークか♦ずして <ピさい， 


■、^ ス奔 

Sc«n06*rCS 

な 

が 

或 

な 


4- f 々♦ ♦ン••户ル<ックス 
C«n>Sc«n Toolbox 
T_ ク。卜•方トスだ巧 
VcSoft PhotoStudio 
が、，:々 •パ■•’>がか D>'- •お W かパ W 卜 
が、じみ •パ广>•がぶ/- か 

が、，：々 、ル—:/がか〇ソ•づ ri ♦がかパ W 
が r じ々、 AyW かの，户 軍 ♦Lrt* 


か T 化 T 巧 Ih- 
LlJ^ Mow Aci 


1 • ット .U— ブ — 

: rebate R«ift か r 


スキ午す巧け巧イド 


« 示されたアイコンや义辛にマウスポインタ tifi づけもと - ソフトウェアの « かが«示され塞ず A 


一ける —J 


^(»の#•るか 220 MB 


f ま用許記契約をよ < お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックしまず。 

▼インス I -ールするソフトウエアの一覧と、 
ソフトウエアの説明び表示されます。 


インストール 
STEP 》 

*7 


使用を巧契約 


aiR したソフトウIアホインストールする H に，下 C の«历 l«IK 的を 
よ< お»み<ださい， 


こなの巧 ： Af 6 化^下ミい 


む;7トウがの 

こか ty 食、こ B 入いたけが!化〉これ、 

wttro. »けめ n 巧げ W 化 WW) ののヴ》化•つ!!*しで任.下のか/? 
トウ J ア«巧,度用か IWQ 巧*巧て I々む、てわりわ>»々下げの 
t 々れホ*もこのみソフトウュさ♦ごが々れ、〔わり >ん6巧でなない> 
マ*.本^；7トウげ»&*け蘭？れ&»11：すだ»の#*十分1こ1»1«11>卞？い*下 
VLrmsi ♦か t むい靖巧 tU. たのトウ17»さ riAffiviMs かかじ 
がれ SSUCM 巧 ♦<» 入 ♦!!> 化め♦♦み*マ•化とがおい上けいたれ、た 
11♦化：ご«がぞさい•この«ホ.！)畫化い; ♦!) 代か,度けん 
む托この M 下め02い W タパおれた难がん hffWtKW 打*:こ■!■!々？ 
tAM* びをむ、ただけん 


使用1^»«ののすべての条«じ巧意しますかマインストールするには、 
【はい】ミ*がしこのこ Wit ずるか•がが巧ず • 【いい1】ミ*が 
ずもと • ソフトウェアのインストール t 中 it し*1 


f ンストール t 中 it し*ず， 

C はい jA- 


ぃぃぇ I 



[インストール]ボタンをクリックし 
ます。 

▼ ScanGear CS と ScanGear Starter び 
インストールされます。 


一け々 ggJ 


ScanG 

'ユーシか 


ear CS 

.かな 


Mobn PicrubM Rootltf 
AnzSoFt PfwtoStudk 


タキ vf ドライパ 

スキヤ于をな■がごめにた R なスキヤサドライ" tTWWN ドライバ）です， 
■♦誦寒リコトウゴアむどの7プリ サーシがの トウエアから 
叫ぴ出して«いまず。 

スキ+ンした涵>1：厉單じ巧9することめで>4由 JnG-T 〜わ r を 
—HI こインストール L 主す。 


イシストールの遞け巧 S : 
ィン； ^ 卜ールするッ 7 卜はぉと 7 つです 


主^ 































E ) ソフトウェアをインス!-ールする 


8 [次へ]ボタンをクリックし、ソフト 
ウェアのインストールを続けます。 

画面に表示される指示に従って[はい]や炊 
へ]などのボタンをク U ックし、選択したす 
ベてのソフトウエアをインス I -ールします。 


n インストール中は、画面に表示さ 
れたダイア□グ（メッセ-ジ ） m 
外は、クリックしないようにご注 
意ください。 


ソフトウェアは画面左側に表示されている順 
番でインス I -ールされます。 

Q r ソフトウェアのインストールが完 
> 了しました。 J のメッセージが表示 
された S 、[ OK ] ボタンをクリック 
しまず。 

▼ すべてのソフトウェアのインス I -ールび終 
了すると、コンピュータの再起動を促す 
メッセージび表示されます。 


10 [再起動]ボタンをクリックします。 

▼ コンピュータび再起動します。 


11再起動のあと、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM を取り出します。 

メインメニュー画面び表示された場合は、[終了]をク U ックしてから取り出します。 


n キヤノスキャンセットアップ CD - ROM には、紛失や破損すると再発行•再配布できないソ 
フトウェアや重要な情報び含まれていますので、使用後も大切に保管してください。 



イシストールが* TL たら、 t 巧 A ] をウリッウしてください， 


インスト'—ルの at 行がおこ 
イシストー.ルずを y つ卜はホと7つで f 


インス!ル括ま 


V 7 トウエアのインストールがホ T し去した。 




インストールが完了しました 

巨つ 



を 


巧は r スキヤナを準備ずる J 心 P . 10 






























E ソフトウェアをインス!-ールする 


Macintosh にインストールする 


H 


Mac OS X を複数のユーザ（アカウント）でお使いのかたへ 

かな5ず最初に登録した管理者のアカウントで□グインしてソフトウェアをインス!-ールしてくださし、。 
追加したアカウントにコンピュータの管理権び設定されていてもソフトウェアはインストールできません。 


1コンピユータの電源を入れます。 

P キヤノスキャンセットアップ CD - 
ROM を CD - ROM ドライブにセッ 
卜しまず。 

〇 CD - ROM のアイコンをダブルク 
リックします。 

4, [ Setup ] アイコンをダブルクリッ 
クします。 


5 


▼キヤノスキャンセットアップのメインメ 
ニュー画面び表示されます。 

[インストール]ボタンをクリックし 
ます。 

▼インス I -ール時のを意事項び表示されま 
す。 


A インストール時のを意事頃をよくお 
W 読みになり[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 

▼ソフトウエアのインス I -ール画面び表示さ 
れます。 



む || け' 


Canon 


Setup 


午ヤ yy カラーィ^1-ジス.キ>ナ 

写马叮9を can を499 F 

キヤノスキャンわットアップ 


»巧をぷ巧し、""で田山 




インストール 


ウエア左3ンビューか一で巧え左よ5にし! 


7ニュアル A ホ 



■子7ニュ乃ル t ft 巧したす •. 

アンインストール 

スキヤナ K ライバ电 WIS ： ( fy イ y ストール）し*す* 

_^_ I 

牛で/ス中1? ^ちヴ I ' プ《*1了レ|1了* 


インストール時のな意ま項 


Mac OS X へ0 V 7トウ17のインストールは. 

♦巧ちのあかやバ又つート-がみ巧です ■ 

必ず»巧ぶ£«巧た fttt したユーヴ J が巧ってください。 


ぶ 


Moci ミ〇い了 





























7 インスト-ルするソフトウェアを選 
択し、[インストール]ボタンをク 
■ J ックします。 

ここでは、すべてのソフトウェアと「スキヤ 
ナ操作ガイド」をインス I -ールします。 

▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 


8 f ま用許記契約をよ<お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックします。 

▼インス I -ールするソフトウエアの一覧と、 
ソフトウエアの説明び表示されます。 


Q [インス!^ール]ボタンをクリックし 

。ます。 

▼ ScanGear CS と ScanGear Starter び 
インストールされます。 


ソフトウェアをインス!-ールする 


'ちのような「認証」画面び表示されたら管 
理者（最初に登録したユーヴ）の名前とパ 
スワードを入力し、 [0 K ] ボタンをク U ッ 
クして< ださい。 


n 


パスワードを忘れたときは、 
Macintosh コンピュータまたは 
Mac OS X に付属の [Welcome 
to Mac OS X 」あるいは「インス 
トール&設定ガイド」をご覧くだ 
さい。 



インストー J レい/フトウェアをコンビユーターで巧丈るようにします） 

f K ックマークのけぃてぃでトウで ア青イ立立卜 —ルしえん 

ド JI なトウ I アな f I ッタマーウめかぃ t ぃ&がタン女クリ 7 クレ T 、 マーブサけザレて< ださぃ* 


ド;^ 

-夕品 

い;巧 

"回 


SC が G らが CS 

f f / スキ ■ 1]^ — *ボマヴ1 

CawSc が Tooii>ox 

ク 1/71" j 7* トス f y ゴ 

: Soft PhiDt 日 Stijdio 

K i 7 ；rt ‘ ■ 巧卜沁 WW 卜 

fL ' 倘ク ザ Ji -* が?が-抚 BV ホ 0 U お 
产ドビ-?ク□パブ h - y — ダー 

Adobe * Acrobat ^ Reader 


スキでナ»巧ガイド 


* 方.まれと7イコンや义ずじ可なちポインタ左ぶづけ St . ッ？トゥ17め18かが在牙.され*す， 


f ■巧 BIS ゎ 135 MB 、 
V インストール [/ 


巧巧許ま資の 


*がレた1/了!^ク S インスト—ル T な RK 、 yt 巧巧巧 KKR 内5 
よ < iait みくだ S い。 


こじ** r 占お下さい (0 

…トゥ1?■巧 HE 

このちけ9 、 H なのそぃ R だ5みウがとぃ AT . 

吐 TU . R 吐の A — トウて yH 占 tn ■の V 了 h 口£<^咖占につ H ■してな. 

下 g の y 7 h ク je：fh 化 ffmr ? 氏田巧さ巧でいただい tto . 

下 EKfl に W ■いなだい RUftc の*，/71■ヴ A た Bfif ご Biflu ただい T ち 
お申 B で!！ごさい度すか.*ソ7|^ウてアされ五■に TEH 
巧■モ十せに下さい-下 E « 巧じご同■いな巧けな 11— «じ巧，本 V 7 卜し 
ウ AfUg ちホ ttW 巧か eg 巧円■の UA ■けに m な* モ ET 4 I * 

州 n 拓 
I はい I む 
と， 


g 巧 K 巧の T パ T の St * に面寒;レ f T かでイストール T をじな I 
、巧 SHU この ten だ B*TS み■がみロタ T ,[ いいも巧* R 
と， y 了卜91アのインユール S み止し St * 


ふはぃ、丄) 



拓な 


ln * lallfr — に Kg を W 是をには 、みな屯 
の A A 7 —卜を入ホレ T ください* 





IIS 4 CGOW 






































E ) ソフトウェアをインス!-ールする 


10 [ 次へ ] ボタンをクリックし、ソフト 
胃ウェアのインストールを続けます。 

画面に表示される指示に従って[はい]や炊 
へ]などのボタンをク U ックし、選択したす 
ベてのソフトウエアをインス I -ールします。 


H 


インストール中は、画面に表示さ 
れたダイア□グ（メッセージ） L ソ 
外は、クリックしないようにごを 
意ください。 


ソフトウエアは画面左側に表示されている順 
番でインス I -ールされます。 


C:K 

ArmM H 


インストールが巧了したち、[泣へ]古クリロウしてください， 


イ y ストール031巧巧 S こ 


インストールす fiy 7 卜 U あと< 


巧へ> J 


11 r ソフトウェアのインストールが完 
了しました。 J のメッセージが表示 
された S 、 [OK ] ボタンをクリック 
しまず。 

▼すべてのソフトウェアのインス I -ールび終 
了すると、コンピュータの再起動を促す 
メッセージび表示されます。 


インストール括お 


エアのイストールザちレ g レた* 


DK j ) 


1 ブ [ 再起動 ] ボタンをクリックします。 

▼コンピュータび再起動します。 


インストールが寛了しました 

区 ;すでに巧も 



13 再起動のあと、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM を取り出します。 

メインメニュー画面び表示された場合は、[終了]をク U ックしてから取り出します。 


H 


キヤノスキャンセットアップ CD - ROM は、紛失や破損した場合、再発行•再配布でさない 
ソフトウエアや重要な情報び含まれていますので、使用後も大切に保管してください。 


巧は r スキヤナを準備ずる J ^ p.io 


Mcici ミ〇い了 





























スキヤナを巧備ずる 


[ J □ックの解除 

はじめに、輸送時の破損防止のために付いている□ック（原稿読み取りユニットを固定する□ック）を解 
除します。 


n • スキャナをコンピュータに接続する前こ、かな5ず□ックを解除してください。□ックを解除しな 
いで使用すると、故障やトラブルの原因となることびあります。 

-□ックを解除するときは、スキャナを90度似上傾けないでください。 


1スキヤナのテープをはがします。 



^本が底面のロックスイッチを、□ック解除マーク（ぶ）の方向に動かして、ロック 
を解除します。 


□ック解除マーク 



4スキヤナを元に房します。 



•スキャナを移動したり、輸送したりするときは、原稿読み取りユニットを固定するため、 
□ックスイッチを□ックマーク（面）の方向に動かしてかな5ず□ックしてください。 
•□ックするときには、ぜったいに EZ ボタン側（スキャナ前面）を下にして傾けないでく 
ださい。傾けたままでは□ックできませんのでごま意ください。 




























E > スキヤナを準備する 


y スキヤナの接続 

□ックを解除した後、スキャナをコンピュータに接続します。 


スキャナの□ックが解除されていることを確認しまず。 （ P . 1日） 

1 FAU ケーブルをスキャナの FAU コネクタに接続します。（①） 

原稿台カバー後部にある FAU ケーブルを、スキャナ背面の FAU コネクタに接続します。 

ブ付属の USB ケーブルをスキャナとコンピュータに接続します。（@) 

USB ケーブルのプラグは、コンピュータ側に大きく平らなほう （ A ) を、スキャナ側にルさく四角いほ 
う（目）を差し込みます。 



q 付属の AC アダプタをスキヤナに接続しまず。 



4スキヤナを側面にある電源スイッチの ON ( 日 ） 側を巧し、電源を入れまず。 


itl 


参考 


• Windows XP びインス!-ールされているコンピュータで 、 USB ( USB 1.1 相当）のポートに接 


続したときに「高速ではない USB 八ブ 
に接続している高速 USB デパイス」と 
いうメッセージび表示される場合びあり 
ますび使用上問題はありません。画面ち 
上の因をクリックしてメッセージ表示 
を閉じて < ださい。 


!\音まではない USB A ブになちしている言ま USB デ"イス 


飄踞歲驟驟雜選聰驟戴护^3。 






これでスキヤナの接続は終了でず。 
r スキヤンする（動作の巧認） J 豚 P . 12 








































スキヤンずる【動作の巧度) 


画像編集ソフト ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ）とスキヤナドライバ ScanGear CS 
(スキャンギ'ア CS) を使って、スキャナの動作確認を行います。スキャンする原稿にはカラー写真原稿を 
ご用意ください。ここでは、スキャナの動作確認のための基本的な操作のみ説明しています。 



手順の途中でソフトウエアやスキャナびうまく動作しなくなった場合は、「うまく動作しないとき 
は」の「スキヤンのトラブル」をご覧ください。（一 P .4 己〜 48) 



スキヤナに原稿をセットし、原稿台 
カパーを閉じます。 

読み取る面を下向さにし、原稿の上部を原稿 
位置合わせマークに合わせてセツトします。 


原稿位置合わせマークか5内側に 
■■■ 最大約 2 mm の節囲は読み取れま 




2 ArcSoft PhotoStudio を起動します。 


Windows の[スタート]一[(すべての）プ 
□グラム] 一 [ArcSoft PhotoStudio 己.引 
- [PhotoStudio 己.引を選択して、 ArcSoft 
PhotoStudio を起動します。 


♦ MridM MpdMi 

• WraWtM ， 




(Macintosrw 

Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フオルダ、 
[PhotoStudio] フォルダを開き、 [PhotoStudio] 
アイコンをダブルク U ックします。 



PhotoStudio 






























E スキャンする（動作の確認) 


3スキヤナを選択します。 

[ファイル]メニューから[ソースの選択]を選択します。 




Soft PhotoStud 


漏おの mm レイターむ 


まお見化が版.' 


邸(0)— ' 

Glrl-K> 

航(西 


閒 t ■るに） 

0trl+F4 

上さき巧巧に） 

Cirl+S 

をおを怖寸てななみ)... 



リムー;机レ.ディアからインボート-な H+D 
I化-バブル4ディアに巧な... 


プうウザを版哩 



送信卿''' 


「ソースの選択」画面で、お使いのスキャナ名 


を選択して[選択]をク U ックします。 


(Macintosh 


.盈津’甚お」 


が庶相が. •. mu 

問く." お0 

を几 

司じる 能 W 

上广が5 


名前をがけてぉ昏— 

ブラウザを開く. I . 
スライドシヨー… 



「ソースを選択」画面で、お使いのスキャナ名 
を選択して [0 K ] をク U ックします。 


ソースぞ遇お 




* お使いのコンピュータにより若干表示び異なります。 


gs | この操作は最初に設定しておけば、2回目降必要ありません。また、他のスキャナやデジ 
タルカメラを選択したあとはこの操作が必要です。ただし、アプリケーションソフトによつ 
" ては毎回設定するものらあります。 


4 ScanGear CS を起動しまず 0 

メニューバーの胃(取り込みアイコン）をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を 
選択します。 

IWffI ^Macintosh ； 





節おた册ぶ 
驟哩 ... 

巧元を） 

巧 b るに） 

上まがち巧を） 

ぶおを巧け口呆おが... 


Ctrl 

Ctrl 


リム- J け Jl,. だ’ィア祗むポ-卜 OfrI 

リム-氏ルが側 d 呆巧… 


プうウザを防くお） 


でVプチ,の— 

心リー M) 进お (U)- 叩 ^ 


Ep 刷を:, 


言 


ファイル 


お崩巧が‘. ぉり 

問 ぉ〇 

に儿 

巧じる ：报 W 

上室を保巧 ボ5 


をおをがけておを 


ブラウザを開く 
スライドシヨ ー... 


c - 


ザで J 于ャ… 

リースの摧択… 



▼ ScanGear CS び起動します。 


H 

























































E スキャンする（動作の確認) 


ここでは ScanGear CS の基本モードでの操作を紹介します。 

基本モードでは、「原稿の種類」を選択する一試しの画像を表示する[プレビュ ー] 一画像の読み取り 
[スキヤン]、の3つの操作（手順日一目一 8) だけでも簡単にスキヤンできます。 


5 「原稿の種類 J で[写真（カラー)] 
を選択します。 

「原稿の種類」では、[写真（カラー)]、[雑誌 
(カラー)]、持斤聞（白黒)]、[文書（グレー)]、 
[ネガフイルム（カラー）]、[ポジフイルム（力 
ラー)]び選択でさます。 

* フイルムのスキヤンについては P .36 をご 
覧ください。 


6 [プレビュー]ボタンをクリックし、 
^試しの画像を表示しまず。 

プレビューは、原稿の位置や大きさ、色合いな 
どを確認するための、「試し」のスキャンです。 

▼キャリブレーションび始まります。 

キャリブレーションは、正しい色合いを調 
整するための作業です。初めてスキャンを 
おこな5時に自動的におこなわれます。 

▼ ScanGear CS にプレビュー画像び表示さ 
れます。画像はオートク□ップ（原稿サイ 
ズに合わせて自動的にスキャン範囲び選 
択）されています。 





スキャナの動作中には、スキャナ本体に手を触れたり、振動を与えないでください。画像が 
ぶれるなどして正しい画像結果が得！5れないことがあります。 

























































E スキャンする（動作の確認) 


18 ^要があれば次の設定をしまず。 

r 用透の選択 J 

スキャン画像の用途により、[印刷 （3 日日 dpi )] 
または画面表示 (150 dpi )] を選択します。 



r 出カサイズの選択 J 

スキャンするとさの大ささを決めます。 

-「用途の選択」で[印刷 （300 dpi )] を選 
択すると、 [ L 判]、に L 判]、[はびき]、 [ A 4] 
などの用紙サイズに拡大/縮ルしてスキャ 
ンでさます。 

-「用途の選択」で[画面表示 （1 己 0 dpi )] を 
選択すると、コンピュータのディスプレイ 
サイズやデジタルカメラのサイズに合わせ 
たピクセル数でスキャンでさます。 

-[フ U —サイズ]は、原稿を等倍でスキャン 
します。 



読取砕（ク□ップ砕）の調整 

スキャンされる範囲を示す枠（ク□ップ枠）は、 
プレビュー後、自動的に原稿の大ささに設定 
(オートク□ップ）されていますび、このク 
□ップ枠を調整することびでさます。 

ク□ップ枠の点線上や内側にマウスポインタ 
を合わせ、縦横方向や斜め方向に動かして枠 
の大ささや位置を変えます。 



拡大•縮小 移動 


[スキヤン]ボタンをクリックし、画 
像を読み取ります。 

▼本スキャンび始まり、原稿を読み取りま 
す。 



スキャナの動作中には、スキャナ 
本体に手を触れたり、振動を与え 
ないで<ださい。画像びぶれるな 
どして正しい画像結果び得！5れな 
いことびあります。 
















































































E スキャンする（動作の確認) 


9 読み取りが終了した5、画面ち上 
の巧じるボタン0 ( Windows ) 
または6 ( Macintosh ) をク 
リックし 、 ScanGear CS を閉じ 
て < ださい。 

▼画像編集ソフト Arcs 日 ft PhotoStudi 日の 
画面に、読み取った画像び表示されます。 

ここまでの操作で ArcSoft PhotoStudio に 
スキャンした画像び表示されれば、スキャナ 
本体やソフトウエアの動作は正常です。 


だ巧らろ© 



10画像を巧をします。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択します。 





福集を）遇のを） WV - JL ) 卜 

:蝴… _ 



ぶル3*デ巧?化らイシホート-^ 
リム-/ 巧 

プ：■ザ f 涨 K を） 


(Macintosh) 


新規巧が.. 
間 <." 
i 女元 

巧じ透 


深 N 
お0 



きき保を 


を前をがけて保存- 


商み 



「名前を付けて保存」の画面び表示されます。 

(画面の表示は、お使いのコンピュータによって違います。） 


口な4が*の【と J マイビり]* 


—^ 巧が固* 


巧 


巧! 


Hav 27101 .JPQ 化 Iws 


押ィルぁ城 柄 rySlTB'JPQ 

加 J 咖 a 佈 
河おィ j 




IIS なが I 

t みがレ」 


Ft ; E'rtnihfuiln <i 
1— A か rcA ) 
EPS Ct.EPS) 


ち前 $ 巧けてが存 


巧巧 



Wlnrfnw'i K ッ（-マップ 

T 1 F ファイル 
ド 1(11 J タイル 






r - 阳 1 巧1 


サ W ウイイ-か卜* A が W 


II 〇の U ゴ Id © ' み田1ち 'J 

\ # S 占 B の9 1 



I II I II I 

I 回を直画， 



ファイルの種類 (Windows) /フォーマット (Macintosh) を選択し、ファイル名と保存する場所を 
指定して[保存]をク U ックします。 







































































E スキャンする（動作の確認) 


11 ArcSoft Pho ね StudioO ) 閉じるボタン ロ ( Windows ) または @ ( Macintosh ) 
をク IJ ツクして終了します。 

これでスキヤナの動作確認は終了でず。 


• このスキャナでは、3種類の方法でスキャンすることびできます。目的に合った最適なスキャン方法 
を選んでください。 

FEZ (イージ ー） ボタンでスキャンする J c ^ P .18 
rCanoScan Toolbox でスキャンずる J 陪 P .21 
rScanGear CS でスキヤンずる J 豚 P .23 


H 


y EZ (イ圓ジ圓)ボタンでスキャンずる 

このスキャナ本体には、 COPY (コピ ー) ボタン、 SCAN (スキャン）ボタン、 PDF (ピーデイーエフ）ボタン、 
E- MAIL (E メール）ボタンの4個の EZ (イージ ー) ボタンびあり、目的に合ったスキャンび簡単にできま 
す。スキャナに原稿をセットし、 EZ ボタンを押すだけで自動的にスキャンし、それぞれの機能を実行しま 
す。 EZ ボタンは CanoScan Toolbox の設定でスキヤンされるしくみになっています。 



EZ (イージー）ボタン 


COPY (コピー）ボタン . 原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。 

SCAN (スキャン）ボタン . 原稿をスキャンし、画像編集（フォトレタッチ）ソフト ArcSoft 

PhotoStudio に画像を表示します。 

PDF (ピーディーエフ）ボタン…原稿をスキャンして PDF ファイルで保存し、ファイル管理革命 Lite 

(Windows) または Acrobat Reader (Macintosh) に表示します。 

E-MAIL (E メール）ボタン . 原稿をスキャンし、メールソフトの新規メッセージに画像を添付し 

ます。メール添付に適したファイル容量に設定されています。 


PDF について 

PDF (Portable Document Format ) とは、 Ad 日 be Acrobat Reader / Adobe Reader などで表示•印筛 IJ 
でさるファイル形式で、ファイル容量びルさく、文書と画像の管理に便利です。 

このスキヤナの PDF ボタンや CanoScan Toolbox の [PDA ボタンを使うと、簡単にスキャン画像を PDF 形式 
にして保存でさます。 

複数のぺージを]つの PDF ファイルにしたり、 Toolbox で作成した PDF ファイルにぺージを追加したり、文字検 
索び可能な PDF ファイルち作成でさます。 


ill • EZ ボタンを使うには、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM か SScanGearCS 、 
yU CanoScan Toolbox、ArcSoft PhotoStudio 、 ファイル管理革命 Lite ( Windows ) または 
^ Acrobat Reader ( Macintosh ) びインストールされている必要びあります。また、プリンタド 
ライパ、 E メールソフトびインストールされ、プリンタ、 E メールび使用できる:!犬態になっている 
必要びあります。 

-上記の状態はインストール直後の初期設定の場合で 、 CanoScan Toolbox の設定値を変更すると、 
変わる場合びあります。 

-スキャン設定を変更する場合、スキャンび終わる前に[キャンセル]ボタンをクリックし、 
CanoScan Toolbox の画面で設定を変更します。詳しい設定方法については、電子マニュアル 
「スキャナ操作ガイド」の rCanoScan Toolbox の使いかた」をご覧ください。（「もっと詳しく 
知りたいときは（電子マニュアルを見る)」一 P .3 日） 















© EZ (イージー）ボタンでスキヤンする 


2 


スキヤナに原稿をセットしまず。 


COPY ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表 
示され、スキヤンびはじまります。 


スキヤンされた画像はプ U ンタで印刷されます。 
初期設定では、自動的に A 4 サイズの用紙に 
プ U ントします。 



SCAN (スキヤン）ボタン, . 

画像編集（フオトレタッチ）ソフト ArcSoft PhotoStudio に画像を表示します。 


2 


スキヤナに原稿をセットしまず。 


SCAN ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表 
示され、スキヤンびはじまります。 


画像び ArcSoft PhotoStudio に表示されます。 
スキャンした画像の編集や保存びでさます。 



かパがラ卢ヴず^>とな媒■■槪なかなき壬も 


ArcSoft PhotoStudio の使いかたについては、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 内 
111 の電子マニュアル 「ArcSoft PhotoStudio マニュアル」をご覧ください。（「付属のアプリ 
々ーケーシヨンソフト」 - P .33) 


COPY (コピ ー） ボタン< 

プ U ンタで印刷します。 


n あ5かじめコンピュータにプリンタドライバびインス!ルされ、スキヤナ、プリンタ、コン 
fa ピュータび同時に使用できる犬態になっていることび必要です。ネットワーク上のプリンタでは正 
常に印刷でさないことがあります。 

















I ミ EZ (イージー）ボタンでスキヤンする 


PDF (ピーデイーエフ）ボタン . 

スキャンした画像を PDF 文書として表示•保存します。 


1スキヤナに原稿をセットします。 

9 PDF ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表 
示され、スキヤンびはじまります。 

続けて複数のページをスキヤンして]つの 
PDF ファイルにすることもできます。 

画像び PDF ファイル形式で保存され、 
ファイル管理革命 Lite (Windows ) または 
Acrobat Reader (Macintosh) に表示され 
ます。 

E-MAIL ( E メール）ボタン . 



E メールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。 



あ！5かじめメールソフトびインストールされ、送信できる^|犬態になつていることび必要です。 
使用できるメールソフトは仪下のものです。 

Outlook Express、Microsoft Outlook 、 EUDORA、Netscape Messenger 
(Macintosh^ Mail 、 EUDORA、MS Entourage 


* Windows で動作しなし > 場合、メールソフトの MAPI 設定び有効になつているかご確認くださし、。 
MAPI 設定の方法については、各メールソフトの説明書をお読みください。 


1スキヤナに原稿をセットします。 

2 E - MAIL ボタンを巧します。 

▼ E-mail ソフトの選択画面び表示されます。 



おへ がみ1の卜の31レフトを下5^<^乂卜から 
が； ぷ拆 J 1 X 1 こか 



q 使用ずるメールソフトを選択し、 
一 [ OK ] をクリックします。（初回のみ） 

▼ メールソフトび起動し、新規メッセージ画 
面び表示されます。スキャンされた画像は、 
添付ファイルとして、新規メッセージに添 
付されます。 

4 メ-ルの巧巧、タイトル、本文など 
を入力し、送信します。 


E - mail ソフトの選択画面 



メールソフトの新規メッ 
セージ画面 



gn SCAN 、 PDF 、 E - MAIL の各ボタンでスキャンした画像の保巧巧は 、 CanoScan Toolbox をインストー 
■■■ ルした直後の初期設定では、次のようになります。 

々 A 鋼瞧 [マイドキュメント]-[マイピクチャ]- [200 日-01 -1 引などの今日の日付フォルダの中 
(Macintosh) Macintosh HD の[ユーザ]-[起動中のユーザ名（家のおのアイコン）]- 

[ Pictures (ピクチャ ）]- [My Pictures ]- に00日-01 -1 引などの今日の日付フォル 
ダの中 














































CanoScan Toolbox でスキヤンずる 


付属のユーティリティソフト CanoScan Toolbox を使うと、メイン画面の機能別のボタンを押すだけ 
で、画像をスキャンし、保存や印刷、 E メールへの添付、 PDF の作成などび簡単にできます。また、原稿 
台 ( A 4) より大きなサイズの原稿（巳4や A 3) を分割してスキャンし、1枚の画像に合成することもでき 
ます。 


CanoScan foolbox 







0® 


替驗鍵爆屬戀感鍵#1 

コビ-ブリント如レ OCR PDF スキか 2_- i ^ 胃 j 


スキャナ本体前面の EZ (イージ ー） ボ 
タンに連動していまず。 （ EZ ボタンで 
スキヤンする一 P . 18 ) 


[CanoScan Toolbox のボタンの機能 


藝 

喔 


[コピ ー] ボタン 
[プリント]ボタン 


[メール]ボタン 


[OCR] ボタン 



[巧を]ボタン 


原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。3己 mm フィルムもスキャンできます。 

紙焼き写真や 35mm フィルムをスキャンし、 「E 剛レイアウト H®」 で用紙や印筛防法、大きさ 
や位置などを決めて印刷します。写真の焼き増しや弓Iき伸ばしび簡単できれいにできます。 

原稿をスキャンし、画像をメールソフトの新規メッセージに添付します。ファイルの種 
類や保存先などの設定びできます。（使用できる E メールソフトー P.20) 

文字原稿をスキャンし、付属の日 CR ソフト読取革命 Lite でテキストデータとして読み 
取ります。テキストデータはワープ□ソフトなどで編集でさます。出力解像度や原稿 
サイズ、ファイルの種類や保存先などび設定できます。 

原稿をスキャンし、画像を指定された保存先へ保存します。出力解像度や原稿サイズ、 
ファイルの種類や保存先などび設定できます。3己 mm フイルムもスキヤンできます。 


藝 [PDF: 


] ボタン 


スキャンした画像を、 PDF 文書として保をします。出力解像度や原稿サイズ、保存先 
などび設定できます。付属のファイル管理革命 Lite (Windows) または Acrobat 
Reader（Macintosh) で管理します。 



[スキヤン- 1] ボタン 
[スキヤン- 2] ボタン 


原稿をスキャンし、画像を付属のアプ IJ ケーシヨンソフトへ渡します。初期設定では、[ス 
キャン-1 ] ボタンに ArcSoft PhotoStudio び登録されています。 35mm フイルムも 
スキヤンでさます。 


^ [設定]ボタン 


スキャナ本体の EZ ボタンを、 Toolbox の別の機能に対応させることびできます。 


• 各ボタンのアイコン表示は、 Windows の場合です。 Macintosh では一部表示び異なります。 



これ5の機能を使うには、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM か！5すべてのアプリケーション 
ソフトびインストールされていることび必要です。 

[コピー]ボタンと[プリント]ボタンを使うには、スキャナとプリンタび同時に使用できる状態に 
なつていることび必要です。 













の CanoScan Toolbox でスキヤンする 

[ C 日 noSc 日 n Toolbox のスキャン手順 

1 CanoScan Toolbox を起動します。 

デスクトップのに anoScan T 日日 Ibox ] ア 
イコンをダブルク U ックするか、次の操作で 

[スタート]メニューの[(すべての)プ□グラム]からに anon ] -►に anoScanToolbox 
4.9] -► に anoScan Toolbox 4.9] の順に選択します。 

Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン] フ ォルダ内のに anoScan T 日日 Ibox 4.9] 
フ ォルダを 開き、 に anoScan T 日日 Ibox X ]アイコンをダブルクリックします。 

▼ CanoScan Toolbox のメイン画面び表示されます。 

〇 CanoScan Toolbox のメイン画面で、目的のボタン （ ロピ ー] 、[プリント]、 
[メール]、 [ OCR ] 、[瓶？]、 [ PDF ] 、[スキヤン-1 ] 、[スキヤン- 2] のいずれ 
か）を巧しまず。 

▼ 設定画面び表示されます。 

初期設定で各ボタンの機能は適切な設定になっていますび、用途に応じてさまざまな設定びできます。 


起動します。 

(Macintosh) 


Canoican 
Toolbox 4.9 


[スキヤン-1 ] の設定画面の例 ( Windows ) 



スキヤンの設定 

「原稿の種類」や「出力解像度」、「原稿サイスなどを設定し 
ます。 


スキャン画像の保存 

読み取った画像を保をするときの r ファイル名」、「ファイルの 
種類」、「ファイルの保を先」、保存ち法を設定します。 

アプリケーシヨンの設定 

読み取った画像を、どのアプ U ケーシヨンソフトに転送するか 
を設定します。 


【，-設定画面の内容は機能やコンピュータの種類によって異なります。 

P 誦•設定画面や設定項目の詳細は、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の rCanoScan 
Toolbox の使いかた」をご覧ください。 （ r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュア 
ルを見る）」一 P .30) 


q [スキャン](コピーのとをは[コピ ー]) ボタンをクリックします。 

▼スキャンび始まり、各ボタンの機能を実行します。 
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ScanGear CS でスキャンずる 

• ScanGear CS について 

ScanGear CS は、スキャンするために必要なソフトウェア（スキャナドライバ）です。また TWAIN (トウェ 
イン）ドライバとも呼ばれています。 

ScanGear CS 口ま、簡単な設定だけで手軽にスキャンできる「基本ド」と、詳細な設定でスキャン 
でさるけ広張モード」びあります。 


を ScanGear CS の使いかたの詳綱ホ、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」のに canGear CS の使 
yy いかた」をご覧ください。 （ r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」一 P .3 日） 


ScanGear CS の起動方法 


ScanGear CS には、2種類の起動方法びあります。 


アプリケーションソフトか6の起動 

Arcs 日 ft PhotoStudio から呼び出す場合の例 （P . 12〜 P . 1 3) 

①アプ U ケーションソフトを起動します。 

③[ファイル]メニューの[ソースの選択]でお使いのスキヤナを選択します。 

③[ファイル]メニューの邸り込み]や、ツールバーの邸り込别アイコンを選択します。 
▼ ScanGear CS の画面び表示されます。 

* 起動の方法は、アプ U ケーシヨンソフトによって異なります。 


ScanGear Sta け er か5の起動 



[スタート]メニュー- -[ (すべての）プ□グラム] 
一 [Canon] 一 [ScanGear Starter」 一 
[ScanGear Starter] を選択します。 
▼ScanGear CS の画面び表示されます。 
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(MacintosrO 

Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フオルダを 
開き、に canGear Starter 1 .1J] フオルダ内の 
に canGear Starter 1 . 1 J] アイコンをダブルク 
U ックします。 

▼ScanGear CS の画面び表示されます。 

m 

アブ U ヴーシヨン 

▼ 

0 

5 [an 仁亡ユ r Starter 1.1} 



5c 且 nGear Starter LIJ 
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ScanGear CS でスキヤンする 

I 语本モ—ド J 画面 

基本的な項目だけを設定して、スキャンするモードです。 

簡単な設定ですぐにスキャンできるので、初/こ唐の方はこのモードをお使いいただくと便利です。 


ツールバー 


「基本 モ— ド」/「拡張 モー ド」タブ 


スキヤン範囲の設定けートク□ツス このタブをク U ツクして基本モード、拡張モードを 

や画像の反転、回転、情報の表示びで 切り換えます。 

さます。 



P 「原稿の種類」を選択する 

次の項目び選択でさます。 

[写真（カラー）]、[雑誌（力 
ラー)]、持斤聞（白黒）]、[文書 
(グレー）]、[ネガフイルム（力 
ラー)]、[ポジフイルム(カラー)] 


試しの画像を表示一[プレ 
ビユ ー] 

プレビュー廚しのスキヤン)を 
行います。 


—必要に応じて r 用途の選択」と 
「出カサイズの選択」を設定し 
ます。読み取り枠（ク□ップ枠） 
の変男まプレビューエ U アで行 
います。 

画像の読み取り一[スキヤン] 

原稿をスキヤンして、画像をア 
プ IJ ケーシヨンソフトに転送し 
ます。 


[マルチスキヤン]ボタン 


複数の原稿 （1 日枚まで）を原 


稿台に並べて一度に読み込み、 
それぞれ別の画像ファイルとし 
てアプ U ケーシヨンソフトに転 
送します。卜 P .26) 


各ボタンの機能や設定項目の詳細については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」のに canGear 
111 CS の使いかた」をご覧くださし、。 （ r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」一 P .30) 
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ScanGear CS でスキヤンする 


い拡阮—ド J 画面 

詳細な設定をしてから、スキャンするモードです。 

スキャナや、スキャンした後の画像データの取り扱いに慣れた方、より細かい画像調整をお求めの方は、こ 
の f ードをお使いください。 


ツールバー 「基本 モー ド」/「拡張 モー ド」タブ 

ク□ップ、才ートク□ップ、ズーム、白黒反 このタブをク U ックして基本モード、扳:張モードを 


転、左ち反転、回転、定規や情報の表示び 切り換えます。 

でさます。 



—入力設定 

スキャンする「原稿の種類」 
や「原稿サイズ」、「マルチク 
□ップ」を設定します。 

-出力設定 

「カラーモード」、「出力解像 
度」、「出カサイズ」、「倍率」 
を設定します。スキャン画像 
の「データサイズ」（容量）ち 
表示されます。 



画像設定 

「ごみ傷低減」、「逆光補正」、 
「漲色補正」などの設定およ 
びキヤ U ブ レーシヨンの 設定び 


でさます。 


画像補藝ボタン 

「明るさ•コントラス h 」、 「ヒ 
ストグラム」、「卜ーンカース 
の調整びでさます。設定を保 
をしておくことちでさます。 


[プレビュー]ボタン 

プレビューを行います。 

[ズーム]ボタン 

プレビューェ U アで選択されている部分を拡大してプレビューします。 


[リセット]ボタン 

画像補整ボタンで調整した内容を U セット 
します。 


[スキヤン]ボタン [詳細設定]ボタン 

原稿をスキャンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに転送します。 スキャナの動作に関する詳細な設定を行います。 


[クリア]ボタン 

プレビューェ U アの画像を消去します。 


各ボタンの機能や設定項目の詳細については、電子マニュアル r スキャナ操作ガイド」のに canGear CS 
■■1 の使いかた」をご覧くださし>。 （ r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」一 P .3 日） 
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入力設定や出力設定をし、[プレビュー]ボタンをク U ックします。 
[マルチク□ップ]の[適用]ボタンをク U ックします。 

プレビュー画像の原稿びひとつずつク□ップされます。 

[スキヤン]ボタンをク U ックします。 

アプ U ケーシヨンソフトに複数のファイルび渡ります。 


* マルチク□ップでは、スキャンする画像を指定でさます。 

* 「詳細設定」の「色の設定」シートで[推奨]を選択すると、 
画像ごとに自動的に色調整されます。 


巧 ScanGear CS でスキヤンする 


y 複数の原稿を一度にスキャンする （7 ルチスキャン) 

複数の原稿を同時にスキャンし、別々のファイルとして保をすることびできます。 

原稿台に置ける原稿は]日枚までです。（原稿の置さかたについては下図をご覧ください。） 


n -全体び白っぽい原稿、周囲び白っぽい原稿では、正しく機能 
■■ しないことびあります。 

-写真など四角い原稿のみをサポートしています。丸おやいろ 
し、ろなおに切り抜いた写真などは正しく認識されません。 

-マルチスキヤンした画像を保存するときは、それぞれにファ 
イ J レ名をつけることびできます。 

• アプリケーションソフトによっては、複数の画像を同時に受 
け取ることびできないものびあり、複数の原稿び原稿台全体 
の1枚の画像として渡されたり、1枚目だけしか渡されない 
場合びあります 。 ArcSoft PhotoStudio などマルチスキヤ 
ンでさるアプリケーションソフトでスキヤンして<ださい。 


原稿の傾きび1ぴ内は自動補正されます。 


r 基本モード j での手順 

1. [マルチスキャン]ボタンをク U ックします。 

2. マルチスキャンの設定画面で、「カラーモード」、「解像度」などを選びます。 

3. [次へ]ボタンをク U ックします。 

4. アプ U ケーシヨンソフトに複数のファイルび渡ります。 

r 拡張モード J での手順 



12 3 4 5 
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ScanGear CS でスキヤンする 


y 解像度と巧を容量について 

解像度とは、画像の「きめの細かさ」です。解像度を高く（数字を大きく）すると、それだけきめの細かい画 
像になりますび、解像度び高いほど、スキャナからの読み込みや画像処理に時間びかかります。また画像 
を保存するための保存容量ち大さ < なります。 

保を容量の例カラー A4 サイズの場合 

•出力解像度7己 dpi の場合:約 1.6M 巳 •出力解像度12日 Odpi の場合:約4日日 MB 

解像度のめやず 

拡張モードでは「出カサイズ」（出力したい用途）によって解像度を設定でさるよラになっています。出力 
サイズは大きく 3つの用途に分けられます。 

① [はがを] などの印刷を用途とした設定を選択した場合 [300 dpi ] 

(D [640 X 480 ピクセル] などの画面表示を用途とした設定を選択した場合 [ 1 50 dpi ] 

※①と③は自動的に出力解像度の初期値び設定されます。 

③ [フリー ヴイズ]の場合のめやすは1^(下のとおりです。「原稿の種類」は[紙/写真]、「倍率」は [1 日日 
%]の場合です。 


原稿の種類 

使用目的 

カラーモード 

出力解像度 

カラー写真 

焼さ増しをする（プ IJ ンタで印刷する） 

カラー 

300 dpi 

絵はがさを作る 

カラー 

300 dpi 

パソコンに保存する 

カラー 

7 己〜 300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

カラー 

7 己〜]己 0dpi 

モノク□写真 

パソコンに保存する 

グレースケール 

7 己〜 300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

グレースケール 

7 已〜 1 己 Odpi 

文字原稿 

コピーする 

カラー/グレースケール/白黒 

300 dpi 

E メールに添付する 

カラー/グレースケール/白黒 

300 dpi 

OCR で文字を読み取る 

テキスト (OCR) 

300 〜 400 dpi 


gfl 詳しくは、電子マニュアル r スキャナ操作ガイド」の r もっと上手にスキャンする」の r 解像度の決めかた」 
■■■ や r 解像度とデータ容量」をお読みくださし、。 （ r もっと詳しく知りたいときは懼子マニュアルを見る）」 
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V が 0 可 


ScanGear Starter の操作手順 

1 次の操作で ScanGear Starter 
を起動します。 


Windows の[スタート]メニュ ー-► [(すべての) 
プ□グラム]- ► [ Canon ] 一 [ScanGear Starter ] 
一 [ScanGear Starter ] を選択します。 


(Macintosh) 

Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フォ 
ルダを開き 、 [ScanGear Starter 1.1 J ] フォ 
ルタ'内の [ScanGear Starter 1.1」]アイ〕 
ンをダブルク U ックします。 


’ ScanGear CS の画面び表示されます。 


n 


r スキャナの選択」 HS び表示された!5、お使いのス 
キヤナ名を選択して[選択]をクリックします。 



巧 ScanGear CS でスキャンする 

I ScanGear Starter に〇いて 

ScanGear Starter は、 ScanGear CS を直接呼び出すためのソフトウェアです。 Windows の場合は[ス 
夕ート]メニュ ー 、 Macintosh は [ScanGear Starter] アイコンから起動します。 

ScanGear CS を ScanGear Starter から起動した場合、 ScanGear CS を終了するときに、スキャン 
した画像の保をびでさます。 

画像編集ソフトなどのアプ U ケーシヨンソフトを開かずにスキャンでさるため、画像を編集する必要びない 
とさなど、すぐにスキヤンの操作びでさます。 


IQ ScanGear Starter は ScanGear CS をインストールすると一緒にインストールされます。 

参考 


か如 


liLdiiii 諸誌一 

一过幻6 d 过6せな4 W A » © ± A i 6 


I 
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ScanGear CS でスキヤンする 


2 


ScanGear CS で原稿をスキヤン 
します。 


スキヤンの方法については、「己.スキヤンす 
る（動作の確認)」の手順]〜8 
15) を参照してください。 



ク I 閉じるボタン Q ( Windows ) ま 
たは@ ( Macintosh ) をクリック 
して ScanGear CS を閉じまず。 

▼ スキャン画像の保存画面び表示されます。 



H S ら d © 


* か--ド|做モ-り 

IM R 胃" 

* 

「 — ブが!与 


喊 


fSB 

印 。 cmkii 卜 

を 


ホ AH イで milk 
7トサけ 


，立] 


A ファイルの種類や巧を巧を指定し 
て[巧を]ボタンをクリックします。 


初期設定では、 li (下のフォルダにスキャンし 
た曰付のフォルダび作られ、指定したファイ 
ルの種類で保存されます。 

[マイドキュメント]-[マイピクチャ]- 
[S 日日己-日]-]己]などの今日の日付フォルダ 
の中 

(MacintosrO 

Macintosh HD の[ユーヴ]-[起動中のユー 
ヴ名（家の形のアイコン )]- [Pictures (ピ 
クチャ）]- [My Pictures ] -に日日己-日]- 
15] などの令曰の日付フォルダの中 




停1 

'咐楠樹胤 



JwM ん」 
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D もつ巧しく知りたいときは ( 巧 7 ニュアルを見る ) 


スキャナドライバ ScanGear CS 、 ユーティリティソフト Can 日 Scan Toolbox の詳しい使いかたや付属の 
アプリケーションソフトの活用方法などを知りたいときは電子マニュアル「スキャナ操作ガイド 」 (HTML 
形式）、付属のアプリケーションソフトの詳しい使いかたを知りたいときは各アプリケーションソフトの電 
テマニュアル （ PDF 形式や HTML 形式）をご覧ください。（付属のアプリケーションソフトー P .33) 

I スキャナ操作ガイドの起動方法 

電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」は、ソフトウェアのインストール時にコンピュータの八ードディス 
クヘインストールされています。 

方法1:デスクトップのアイコンをダブルクリックします。 

方法2:キヤノスキャンセットアップ CD - ROM をセットし、「マニュア J レ表 
示」画面で r スキャナ操作ガイド」を選択します。 

方法3: Windows の場合、スタートメニューの [ (すべての）プ□グラム] 
で liCanon ] 一 に anoScan 曰400鬥一[スキャナ操作ガイド 
CanoScan 曰400 F ] を選択しても起動しまず。 


* アイコンの表示は、ご使用の環境によって異なります。 

▼自動的にブラウヴソフトび起動し、「スキャナ操作ガイド」のトップページび表示されます。 
ページのメニューから、項目を選択してください。 


遵 

! スキ V ナ巧巧ガ 
; イ帕 anoScan 
5400 F 


Windows 



Macintosh 


Canon 


CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド 



スキ V ナのをす巧巧ホ jOf 巧 M 化し王す n 


mmz 台■むせたスキ中ンので;玉史のかし王す0 


乂卞けドフ f パ rtdc — Ucor 机 J の做おを防 5t してい 乂卞いのヒントや、 J な、ウなどを共のました D 

ホ：）" - - 



向単!-スキ十ン if るとみのアブリり 一':/ヨン’心卜 I 卜 うづん への H 化占 : もを姑 )ん主!)。 

rO—iM 瓦: mi 了1"||1"1_|の||たぞ化ぁ_.てし1±す。 ' 



ス丰 J I r 问属す。アゴリケーシ1ン'.口|-;1 r ついて、 Iコマ-1アルで巧 b れてい。田ミのち与Iです。 

巧单1こ4^1かしてしちす^ ^- 


〇 し口-切イドの巧し、かた g ^ 巧完おお な ぉ目次 〇 村邱嘴わせ亢 

み' この了ニュ/ルの面面け113、关おのみ示とち干ちなな巧台■かわ 1 J ます0 


巧货；製淵端謁就ぷ點^鱗， 


LanoScan 





























E ) もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る) 


r スキヤナ操作ガイド J の頃目 


スキャンのしかた 

EZ ボタンでスキャンする 

[COPY] ボタンで印刷する 
に CAN] ボタンで画像を取り込む 
[PDF] ボタンで PDF ファイルを作成する 
[E-MAIL] ボタンでメールに添付する 
CanoScan Toolbox でスキャンする 
ScanGear CS でスキヤンする 
フイルムをスキャンする 
EZ ボタンでスキャンする 

[C 日 PY] ボタンで印刷する 
に CAN] ボタンで画像を取り込む 
CanoScan Toolbox でスキャンする 
ScanGear CS の堪本モード」でスキャンする 
ScanGear CS の「拡張モード」でスキャンする 

ScanGear CS の使し、かた 

ScanGear CS の起動 
スキャンの手順 
「基本モード」の機能 
ツールバー 

設定項目と操作のボタン 
け広張モード」タブ 
プレビューエリア 
「拡張モード」の機能 
ツールパー 

プレビューとスキャンのボタン 

プレビューエリア 

「基本モード」タブ 

入力設定 

出力設定 

画像設定 

[詳細設定]ボタン 

CanoSc 百 n Toolbox の使し、かた 

CanoScan Toolbox の起動 
スキャンの手順 
ボタンの機能 

[コピ ー] ボタン（コピー画面） 

並行処理コピ ー(Windows) 

画像の貼り合わせの詳しい手順 
[プリント]ボタン（プリント画面） 

[印刷レイアウト]画面 

スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
画像の貼り合わせの詳しい手順 
[メール]ボタン(メール画面） 

スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[OCR] ボタン （OCR 画面） 

[保存]ボタン(保存画面） 

画像の貼り合わせの詳しい手順 
スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[PDF] ボタン （PDF 画面） 

画像の貼り合わせの詳しい手順 
スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 


[スキャン- 1] [スキャン- 2] ボタン（スキャン画前 
画像の貼り合わせの詳しい手順 
スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[設定]ボタン（設定画面） 

アプ U ケーシヨンソフトについて 

PhotoStudio 
読取革命 Lite 

ファイル管理革命 Lite (Windows) 

Acrobat Reader 

電子マこュアル (PDF) の読みかた 

目的別にスキャンずる 

写真、書類、フィルムからスキャン 
スキャンして保存する 
写真を印刷する（焼き増し、弓Iき伸ばし） 

原稿を コピーす る 
デジタルアルバムを作る 
Word や Excel に画像を貼り付ける 
保存してある画像を貼り付ける 
スキャンして貼り付ける 
写真、書類からスキャン 

文字原稿をテキストデータに変換する (OCR) 

複数のぺージを PDF 化して一つのファイルに保存する 
複数の原稿を一度にスキャンする（マルチスキャン） 
CanoScan Toolbox でマルチスキャンする 
ScanGear CS の「基本モード」でマルチスキャンする 
ScanGear CS の「拡張モード」でマルチスキャンする 
E メールに画像を添付する 

画像貼り合わせ(原稿台よりも大さな原稿をスキャンする) 

ちつと上手にスキャンずる 

スキャン画像を好みの色合いに調整するには 

明るさとコントラストの調整方法 

ガンマ値の調整ち法 

ヒストグラムの調整ち法 

I-ーンカーブの調整ち法 

もっとくっきりした画質でスキャンするには 

モアレ、ごみ傷、色確せなどを目立たなくするには 

解像度の決めかた 

解像度とデータ容量 

スキャン画像を保存するとさのファイル形式(ファイルの種 
類、フォー マット） 

困つたとをには 

インストールのトラブル 
接続のトラブル 
スキヤンのトラブル 
ソフトウェアのトラブル 
フィルムスキャンのトラブル 
その他のトラブル 

ScanGear CS メッセージ/エラーメッセージー覧 


m 





E > もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る) 


r スキヤナ操作ガイド J の基本操作 


WA。 •■旧 占111^1。"卜 A 巧 

'心 J 山ぶ在'が —^ っ 巧*む r 巧' J. * 田 ‘ A 
■ _ . > _ w 口 — _ 


Canon 


[anoS [ 抓 5 仙 OF スキサす操作ガイド 



最初に表示されるのび「トップページ」です。このペー 
ジのメニューから必要な項目を選ぶと、詳細な目次 
ページび表示されます。目次ページの項目を選ぶと、本 
文び表示されます。 

画面内のボタンや U ンク箇所をク U ックしたり、ブラウヴ 
ソフトの原る]ボタンなどをク U ックして、読みたい項 
目を表 TJX します。 
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に anoScan] ボタンや [Service & Support] ボタンをク 
U ックするとキヤノンのホームページび表示され、最新 
の製品情報や Q&A を見ることびできます。 

* ホームぺージをご覧になるには、インターネットに接 

続していることび必要です。 



解説ページび表示されると、画面左側には現在選ばれ 
ているメニューびわかるように「ナビゲーシヨン」び表 
示されます。同じメニューの中ならば、ナビゲーシヨン 
の別の項目をクリックすることで、その内容をすばやく 
表示することびでさます。 

ソフトウェアの画面表示の知りたい部分をク U ックする 
と、その解説び表示されます。 

トップぺージの臨引]をク U ックすると、索弓Iび表示さ 
れます。知りたい項目をク U ックすると、その内容び説 
明されているページにジャンプします。 


* 詳しくは、「スキャナ操作ガイド」のにのガイドの使いかた」をご覽くださし、。 
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ii 巧居のアプ y ケーシヨン y フト 


このスキヤナには、いろいろなアプ U ケーシヨンソフトび付属しています。ここでは、これらのソフトウェ 
アの機能の概要を紹介します。起動方法やスキャン方法については、電子マニュアル「スキャナ操作ガ 
イド」の「アプ U ケーシヨンソフトについて」や各アプ U ケーシヨンソフトの電子マニュアルをご覧くださ 
し、 （ 「もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」 -P.30) 


画像編集ロオトレタッチ）ソフト ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ) 


画像加工と編集用ツールのほか、色調補正や特殊 
効果など、画像編集に必要な機能を備えた画像編 
集ソフトです。また、画像のアルバム管理、複数回 
の取り消し/やり直し、複数レイヤー、編集可能な 
テキスト、マク□、ノ（ツチ処理などのノ \イエンドな 
機能わ充実しています。 


スキャナ前面の EZ ボタンの SCAN ボタンまたは 
CanoScan Toolbox の[スキヤン-1 ] ボタンから、 
PhotoStudio に画像を取り込むことびできます。 
(インストールした直後の初期状態の場合） 


活字カラー OCR ソフト読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ•ライト） 

読取革命 Lite は、活字書体で印刷された原稿をス 
キャナまたは画像ファイルから読み取り、編集可 
能な文字データに変換するソフトウェアです。 

認識結果のテキストを保をしたり他のアプ U ケー 
ションに転送するだけでなく、原稿のレイアウト- 
表 • 署線 • 地図や写真等の画像を、そのまま文書に 
活かすことびでさます。 

CanoScan Toolbox の [0C 刊ボタンから、読取 
革命 Lite に画像を取り込むことびできます。（イ 
ンスI-ールした直後の初期状態の場合） 

画像/文書ファイリングソフトファイル管顆命 Lite (ファイルカンリカクメイ•ライト） （ Windows のみ) 

ファイル管理革命 Lite は、スキャナで読み込んだ 
書類や写真を管理するソフトウェアです。 

キーワード検索や全文検索など、多彩な検索機能 
び利用でさます。 

Windows では、スキャナ前面の EZ ボタンの PDF 
ボタンまたは CanoScan Toolbox の [PDF] ボタ 
ンから画像を取り込み、 PDF 化してファイル管理 
革命 Lite に表示することびできます。（インストー 
ルした直後の初期状態の場合） 










































SE ) 付属のアプリケーションソフト 


PDF ファイル表巧ソフト Adobe Acrobat Reader (アドビ•アク□バット，リーダー） 


Adobe Acrobat Reader は、 PDF(Portable 
Document Format ) を表示、印刷するためのソ 
フトウェアです。 PDF 形式の電子マニュアルを読 
むときに必要です。（一 P .35) 

Macintosh では、スキャナ前面の EZ ボタンの 
PDF ボタンまたは CanoScan T 日 olbox の [ PDF ] 
ボタンから画像を取り込み、 PDF 化して Adobe 
Acrobat Reader に表示することびできます。 
(インストールした直後の初期状態の場合） 



Adobe Acrobat Reader の基本操作 

前の画面に戻りまず 

他のぺージからジャンプし、また戻るときに便利です 

次のページに進みます- 

前ページに戻りまず- n 


白0 (3 难， 

が 

腫 

いぃぃ1 

♦幸 



電子マニュアルを印刷します 

「しおり」から見たい項目をクリックすると、そのぺージ 
にジャンプします 

( 「しおり」び表示されないマこュアルもあります） 


表示を拡大するとさは、このボタンをクリックした後、ぺージ 
. 内をクリックします 

[Ctrl] キー (Windows) または [Option] キー (Macintosh) を押 
しなびらページ内をクリックすると、表示を縮ルします 


Adobe Acrobat Reader を終了しまず- 

(Macintosh は左上の 8) _ 



本で 


•。，イン4 了い, 

が■か 

•。ィ — I5W ん " か.： I け 
レでン》<. 

dCf-rBTP- FitTF 


n 各ソフトウェアについてのお問い合せ知ホ、裏表紙の「お問い合わせ窓□」をご覧くださし、。 

重要 
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ns ) 付属のアプリケーションソフト 


アプリケーシヨンソフトの電子マニュアルの起動方法 

1 キヤノスキャンセットアップ CD - 
ROM を CD - ROM ドライブにセッ 
卜し、メニュー画面の [7 ニユアル表 
巧]をクリックします。 


) 読みたいマニュアルをクリックしま 
す。 

PDF お式の場合 

▼ Adobe Acrobat Reader び自動的に起動し、 

電子マニュアルび画面上に表示されます。 

Adobe Acrobat Reads 「をはじめて使う 
ときは、表示された「ソフトウェア使用許 
諾書」の[同意する]ボタンをク U ックし 
て < ださい。 

HTMUK 式の場合 

▼自動的にブラウヴソフトび起動し、電子マ 
ニュアルび画面上に表示されます。 

3マニュアルを読み終ねつたん Adobe Acrobat Reader またはブラウザソフ 
卜を終了します。 

▼キヤノスキャンセットアップ CD - ROM ® 「電子マニュアルを読む」の画面に戻ります。 

4原る]ボタンをクリックしまず。 

▼メインメニュー画面に戻ります。 

R 騰了]ボタンをクリックします。 

▼キヤノスキャンセットアップ CD - ROM を取り出します。 


年ヤ J シが？ーイイージス♦マナ 

Cation CanoScan 540 OF 

キヤ/スキヤンセットアップ 

W 巧を a みし，面面の巧示になってぶんで< ださい。 



インストール 


< _マニユ7ル i 示_1 ) 


CD-ROH の巧 8S を 1 
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ス夺♦チの m 巧 

スネサナけ fT ?3 イド 


か7 

. 一 

ル W -々 A 


r - ブかつ,トスだ巧 
Arc Sett PhotoStudio 

ルー W ， か A - お W がパ W 卜 
’パぃ VW ぶ/-肋•。し fu 
.で、 々 TV こイ•パパ W 卜 
す'. ザりこかん-: VW ぶ7パん1巧 f * か 
TZa アルみ J げみ 


•3 

ゴ 

這 

■2^ 


表示されたアイコンや交すじマウスがイン々! t るづけると.■ネマニュアルの«かが表示され*す， 


|9| rPhotoStudioJ の Windows 版、「読取革命 Lite 」 および「ファイル管理革命 Lite 」（ Windows のみ）の 
111 電子マニュアルは、ソフトウェアといつしよに八ードディスクへインス!ルされ、 liTF の方法で起動でき 


PhotoStudio 

[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム]で [ArcSoft PhotoStudio 5.5]- 
[PhotoStudio 5.5 QSG ] を選択します。 

読 取ま命 Lite 、 ファイル管理革命 Lite 

[スタート]メニューの [ (すべての）プ□グラム]で[読取革命 Lite ] または[ファイル管理革 
命 Lite ] 一 [マニュアル]を選択します。 

(Macintosh) [アプリケーンヨン]フォルダ内の[読取革命 Lite] フォルダを開き、[マニュアル. html] をダ 
ブルクリックします。 
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フイルムをスキヤンずる 


このスキヤナでは、3己 mm フイルム（ス U —ブまたはマウントフイルム）をスキヤンすることびできます。 
付属のフイルムガイドとスキャンするフイルムを用意してください。 




フイルムのセット 


1 FAU ケーブルが正しく接続されていることを確認します。 



2 原稿台カバ-の保護シ-卜を巧りかします。 

保護シートを上方向にスライドし取り外します。 



フィルム読み取り光源部 



使い終わったときは、保護シートを原稿台カバーの溝に合わせて下ち向にスライドさせ、取り付けてく 
ださい。 


n •取り外した保護シートは、巧れ曲がったりしないように、安全な場所に保管してくださ 

ff ぃ。 

S -フイルムスキャン m 外では、光源部を傷つけないために、かな5ず保護シートを取り付け 
ておいて < ださい。 












ED フイルムをスキヤンする 


3 


フイ J レムをセットしまず。 



フイルムは、よごれや指紋び付かないように、ふちを指先ではさむようにして持つてくだ 
さい。 

フイルムや原稿台ガラスにほこりび付いていると、スキャンした画像に現れます。フイル 
ムや原稿台ガラスのほこりは取り除いてください。 

フイルムをスキャンする場合は、フイルムガイドのキャリブレーション用窓をふさびない 
でください。この窓びふさびつていると、フイルムを正しい色でスキャンできなくなりま 
す。 


3曰 mm フイルム（スリーブ）の場合 
①フィルムガイドにフィルムをセツトします 

フイルムホルダーを開さ、フィルムのおもて 
面（像び正しく見える励を下向きにし、図 
のようにフィルムガイドに置きます。 
フィルムホルダーを、外側の突起すべてび 
フィルムガイドの溝にはまるように、両縁を 
内側に寄せなびら上から押さえて閉じます。 
フィルムホルダーびさちんと閉じないとさ 
は、フィルムをフィルムガイドの溝の内側に 
正しくセツトし直してから閉じてください。 



②フイルムガイドを原稿台にセツトします。 

フイルムガイドの突起を、原稿台の 「 FILM 」 
マークに合わせてセツトします。 



マウントフイルムの場合 
①フイルムガイドを原稿台にセツトします。 

フイルムガイドの突起を、原稿台の 「 FILM 」 
マークに合わせてセツトします。 



②フイルムガイドにフイルムをセツトします。 

フイルムのおもて面（像び正しく見える 
面）を下向きにし、図のように置きます。 



見える面）を下にします。 


n - 3日 mm フィルム（スリーブ） 
11 びフィルムホルダ-より短く 
て、スキヤンした画像の端が白 
くなるときは、フイルムのない 
部分に黒い紙を置いて遮光して 
<ださい。 


4原稿台カバーを閉じます。 


保護シートやフィルムガイドを万一紛失したり破損した場合は、お買い求めの販売店でお取り畜せい 
III ただけます。 

参考 

V J 
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ED フイルムをスキヤンする 


」フイルムのスキヤン 

セツトしたフイルムをスキヤンし、画像をアプ U ケーシヨンソフトに取り込むときは、次の手順で操 
作します。ここでは、 Arcs 日 ft PhotoStudio を使って3己 mm フイルムのスキャン操作を例に説明 
します。 


n 手順の途中でソフトウェアやスキャナびうまく動作しなくなった場 S ホ、 r うまく動作しないときは」の r ス 
mM キャンのトラブル」をご覧くださし、。（一 P .4 己〜 48) 


1スキヤナを側面にある電源スイッチの ON ( a ) 側を巧し、電源を入れます。 



ArcSoft PhotoStudio を起動します。 


Windows の[スタート]一[(すべての）プ□グラム]- ► [ArcSoft PhotoStudio 5.5] 
一 [PhotoStudio 5.5] を選択して、 ArcS 日 ft PhotoStudi 日を起動します。 


( Macintosh ) [アプ U ケーシヨン]フォルダ内、 [PhotoStudi 日]フォルダ内の [ PhotoStudio ] アイコ 
ンをダブルク U ックして、 ArcSoft PhotoStudio を起動します。 


詳しくは P . 12をご覧ください。 


3 

4 


ScanGear ご S を起動します 0 


夏 


([取り込み]アイコン）をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を選択します。 


詳しくは P . 13 をご覧ください。 

▼ [ScanGear CSJ び起動します。 

r 原稿の種類 J で[ネガフイルム（力 
ラー）]または[ポジフイルム（力 
ラー)]を選択します。 

他の設定でスキヤンしたいとさ、またはモノ 
ク□フイルムをスキヤンするときは、[拡張 
モード]ボタンをク U ツクして「拡張モード」 
でスキヤンして<ださい。（一 P .41) 


回端! 



5 [プレビュー]ボタンをクリックしま 


▼プレビューび始まり、しばらくするとプレ 
ビュー画像びコマごとに表示されます。 



巧ホ!、巧が《そィ I 


ネ.か从ム w - > 

〔 ずレむ HE ) 


な 



















































ED フイルムをスキヤンする 


スキヤンずるコ7の番号にチェック 
7—クをつけます。 

最初は]番目のコマにのみチェックマークび 
ついています。スキヤンしたいコマすべてに 
チェックマークをつけると、複数のコマを一 
度にスキヤンでさます。 

この例では、]番目のチェックをはずし、6番 
目のコマを選択しています。 


を] 


巧らろ〇 


巧 

酵 

□ 2 

■1 

□ 3 

- 

■rai 

の 

□ 3 

ES 

回6 


r 用透の還 ill で、[印刷 （3 日日 dpi )] 
または[画面表示。 50 dpi )] ^mR 
しまず。 

[印刷 （3 日日 dpi )] を選択すると出力解像度は 
3日日 dpi 、 陋面表示 （1 己日 dpi )] を選択する 
と出力解像度は]己日 dpi になります。 
ここでは[印刷 （3 日日 dpi )] を選択します。 


恆 巧ら台〇 



Mil 

隙 

_ D 2 — 


■1 

嚮 1 

1 

圓 

□ 3 

m 

— 


r 出カサイズの選択 J で、画像サイ 
ズを選択します。 

出カサイズでは、いろいろなサイズを選択で 
さますび、ここでは[フ U —サイズ]を選択し 
ON 9 〇 

[フ U —サイズ]は L 判サイズ相当に拡大して 
スキヤンします。 


暗 用ら6 〇 


m 

□1 

□ 2 j 

■ 

na 

馈 1 

n4 

圍 

巧 

拉 $ 

□ 1 


チェックマークのついているコマをクリックして青枠表示にし、 1 つずつ「用途の選択」と 
HI 「出カサイズの選択」を設定することもできます。 
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ED フイルムをスキヤンする 


0 [スキヤン]ボタンをクリックしま 


▼スキヤンび始まり、チェックマークび付い 
たコマをスキヤンします。 



[ も'加レ；) 


ス卞 t ン枯 W : 


3*1 巧なま示こ J 


10スキヤンが終了した 5 、ScanGear 
CS の画面を閉じます。 

ScanGear CS のク□—ズボックス0 
( Windows ) または@ (Macintosh ) をク 
U ックして終了してください。 

▼ ArcSoft PhotoStudio に読み取った画像 
び表示されます。 



11 画像を巧をします。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保 
存]を選択します。 

「名前を付けて保を」画面び表示されたら、 
ファイルの種類を選択し、ファイル名と保存 
する場所を指定して[保存]ボタンをク U ッ 
クします。 


をおを巧けてなを 


なたする巧帝をマイピり手* 


おで 


励 


麵 


Sample ド ictires 
が J 店邮 


巨 iDwerOi 


フバ巧の如 g File ( りの） 


クホ J ティの 


FfiuluStiKJHj File み- PEir ) 


WSuflnwK Bitmap む I 
Tasecd Irwsc File ( 
PurlJjle Melvwrk Ci 


ななな？ 


み RMPl 

仙。 

却 liuii 和. FNQ} 
K； ParlbruEh みドじ亥 
Tare。 か. "PGA) 

Cl—,— し巴 ;■，ぶ 
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呂 


終了ずるとまは 、 ArcSoft PhotoStudio を閉じます。 


ScanGear CS の詳しい使いかたやスキャナの活用法の詳細については、電子マニュアル「スキャナ操 
作ガイド」で説明しています。 （ r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」一 P .30) 
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ED フイルムをスキヤンする 


r r 拡31モード J のフイルムスキヤン 

フイルムを詳細な設定をしてからスキャンするモードです。 

スキャナや、スキャンした後の画像データの取り扱いに慣れた方、より細かい画像調整をお求めの方は、こ 
の f ードをお使いください。また 、 f ノク□フイルムをスキヤンするとさはこの f ードでスキヤンします。 
紙や写真などの原稿の設定については、 P .2 日をご覽ください。 


ツールバー 「基本 モー ド」/「拡張 モー ド」タブ 

サムネイルの表示/非表示、ク□ッスオートク□ッス このタブをク U ックして基本モード、扳:張モードを切り換えま 

ズーム、白黒反転、左ち反転、回転、定規や情報の表す。 

示びでさます。 


入力設定 

スキヤンするフイルムの種類 
や「全コマ選択」を設定しま 
す。 

出力設定 

「カラーモード」、「出力解像 
度」、「出カサイズ」、「倍率」 
を鼓定します。スキヤン画像 
の「データサイズ」（容量）ち 
表 TJX されます。 

画像設定 

「ごみ傷除去」、「逆光補正」、 
「權色補正」などの設定およ 
びキヤ I 」ブ レーシヨ ンの設定び 
でさます。 

画像補整ボタン 

「明るさ•コントラスト」、「ヒ 
ストグラム」、「1 ンカーブ」 
の調整びでさます。設定を保 
存しておくこともでさます。 


曰回図 


りを本モード 1 松なード— 


f 入わ置を ; 
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□ 3 
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□ 4 
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[プレビュー]ボタン 

プレビューを行います。 

[ズーム]ボタン 

選択されているコマ（青枠）を拡 
大して表 TJX します。 


[スキヤン]ボタン 


プレビューエリア 

プレビュー画像を表 TJX します。ここで、 
チェックマークを付けてスキヤンする 
コマを指定したり、マウスドラッグでス 
キャンする範囲の設定びでさます。 


[リセット]ボタン 

画像補整ボタンで調整した内容を U 
セットします。 

[詳細設定]ボタン 

スキャナの動作に関する詳細な設定を行います。 


チェックマークび付いているコマ 


をスキヤンして、画像をアプ I 」ケー 
シヨンソフトに転送します。 


[クリア]ボタン 

プレビューェ U アの画像を消去し 
ます。 


jfl 各ボタンの機能や設定項目の詳細については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の 
■■1 「ScanGear CS の使いかた」をご覧ください。（「もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを 
見る)」一 P .30) 






























































































ED フイルムをスキヤンする 


U 解像度と拡大率、データ容量について 

スキャナドライバ ScanGear CS のけ広張モード」でフイルムをスキャンする場合、初期設定では「出カヴ 
イスび[フ U - サイス、「出力解像度」び [1200 dpi ]. 「倍率（％)」は [1 00%]に設定されていま 
す。このままの設定では、フイルムのコマと同じ大きさの画像でスキャンされますので、ご注意くださし、 

フイルムを L 判などに拡大するときには、「出カサイズ」で目的のサイズを選択してください。 


「出カサイズ」で印刷目的の項目（名刺、 L 判など）を選択すると 
「出力解像度」は [3 日 Odpi ] に、画面表示目的の項目 
(128 x 128 ピクセルなど)を選択すると「出力解像度」は 
[150 dpi ] に変わります（初期設定）。 

このとさ「倍率（％)」は、ク□ップされた範囲と出カサイズの大 
きさから自動的に設定されます。印刷目的や画面表示目的の項 
目に設定すると、出力解像度の変更はできますび、倍率を変更す 
ることはでさません。 


化力贾走 


カラーモード： 
化力南保度： 


I カラー 




300 


dpi 


化カサイぶ: 


L 刊 


怕 ： r r ? 日高さ： T 日.9日 M 

デークサイス： 14.51 MB 




35 mm フイルムを L 判に拡大ずるしくみ 


3.6cm 




ScanGear CS の設定 
出カサイズ: L 判 
出力解像度:3日日 dpi 


- 実際にスキャンする解像度:約] 2日日 dpi スキャン後の解像度:3日日 dpi 

(= 3日日 dpi X 約4倍） データ容量:4.己] MB 



実際にスキャンできる解像度(入力解像度）は、出力解像度 X 倍率になります。出力解像度を大きくする 
と、読み込みに時間びかかり、またデータの容量も大きくなりますのでごま意ください。 

データの容量は r デ‘一タサイズ」に表示されます。デ‘一夕の容量び大きくなる場合、「データサイズ」はホ 
字で表示され、また、[スキャン]ボタンをクリックしたときに、 警告 メッセージび表示されます。 


巧を容量のめやず （35 mm カラーフイルムを L 判で印刷ずる例) 


出力解像度と出カサイズの設定 

倍率 

実際にスキャンする解像度 

テ ータ 容量 

300 dpi , し半1」 

約4倍 

約12日 Odpi 

4.己 ] MB 

600 dpi ， L 半1」 

約4倍 

約2400 dpi 

18.05 MB 

] 200 dpi ， L 半1」 

約4倍 

約4800 dpi 

7 S .20 M 目 

S 400 dpi，L 半1」 

約4倍 

約9600 dpi 

288.80 MB 


アプ U ケーシヨンソフトで画像サイズを抵;大ずる方法 


等倍 （ 1日日％)でスキヤンしたあと、アプ U ケーシヨンソフトの 
機能で、プ U ントサイズに調整することわでさます。 

く ArcSoft PhotoStudio の例 > 

1 . [ファイル]メニユーから[印刷]を選択し、「印刷ダイア□グ」を 
開さます。 

2. スライダーを動かして、プ U ントサイズを調整します。このとき 
解像度は自動的に調整されます。必要に応じて、その他の設定 
をおこないます。 



《詳しくは各アプ U ケーシヨンソフトの電子マニュアルなどをご覧ください。 
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ラま < ii 巧しないとをは 


〇デスクトップの[マイ 
コンピュータ]アイコ 
ンをダブルク U ック 
(Windows XP の場 
合、[スタート]メ 
ニューから[マイコン 
ピュータ]をク U ック) 


0 [ CANOSCAN ] ( CD - ROM ド 
ライブ)アイコンをダブ；!レク 
U ック、またはに ANOSCAN ] 

をちク IJ ックし[開く]をク U ッ 
ク後、に etup ] アイコンをダブ 
ルク U ック 

(Macintosh) 

〇デスクトップの CD - R 日 M アイコンをダブルク 
U ック 

〇 [ Setup ] アイコンをダブルク U ック 


n • CD-ROM アイコンや liSetUp ] アイコ 
PS ンび表示されない場合は、 CD-ROM ド 
ライブび正常に動作していない可能性び 
あります。コンピュータの製造元にお問 
い合わせください。 

• CD-ROM アイコンをダブルクリックし 
て開いても [ Setup ] アイコンび見あ 
た5ない場合は、キヤノスキャンセット 
アップ CD-ROM び壊れている可能性び 
あります。「お客様相談センター」（裏表 
紙）までお問い合わせください。 



原因1 

CD - ROM び正しくセットされていない。 

am . 

キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M をセットし直 
してください。 

原因2 

キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M や CD - R 日 M ドラ 
イブに、ごみやほこりびついている。または、 CD-ROM 
び手あかなどでよごれている。 

巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD - R 日 M のごみやほこりは、やわらかい布で軽くは 
たくか、軽くめぐって取り除いてください。 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

CD - R 日 M の手あかなどの巧れは、めびねク U - 
ナーなど、やわらかい布で、 CD - R 日 M に傷を付けな 
しけうに軽くめぐって取り除いてください。 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

CD - ROM ドライブのごみやほこりは、カメラレンズ 
用のブ□アブラシなどで吹さ飛ばして取り除いてく 
ださい。 


n 絶巧に CD-ROM ドライブのセンサー部を 
Pfl 直接巧で拭いたりしないでください。 CD - 
ROM を読み取れなくなることがあります。 


原因3 

CD - R 日 M の自動起動の設定びオフになっているか、何 
らかの理由で自動起動しない。 

み: . . . 

次の手順でキヤノスキャンセットアップを直接起動 
してください。（ちへ続く） 


本書のとおりに操作しても、ソフトウェアびうまくインストールでさない場合や、スキャナ本体び正常に 
動作しない場合の、代表的な原因と対処方法を解説します。 


n ここにない症状については、電子マニュアル「スキヤナ操作ガイド」の「困ったときには」をご覧く 
■ a ださい。 （ r もっと詳しく知りたいときは價子マニュアルを見る)」一 P .30) 


インストールのトラブル 


症が！ 


キヤノスキャンセットアップ CD - ROM をセットしてもメインメニュー画面が表示されない 


































E うまく動作しないときは 


症が2 く Windows > 


Adobe Acrobat Reader のインストール時 
に、 r アンインス!ルが完了していませ 
ん。 • • • J とメッセージが表巧された 



原因 

ちいバージョンの Adobe Acrobat Reader び八ード 
ディスク内に残っている。 

am . 

下の手順でちし^ くージョンの Adobe Acrobat 
Reader を削除してから、インス!ルします。 

〇 [いいえ]をク U ックしてインス!-ールを中止しま 
す。 


@ メインメニュー画面に戻り、[アンインス!ル] 
の[アプ U ケーションソフトの削除]を選択して 
ちいバージョンの Adobe Acrobat Reader を 
削除します。 

0 メインメニュー画面に戻り、[インス!ル]を選 
び、メッセージにしたびってインス! -- ルしま 
す。（一 P .4 〜 6) 


症が3 


インストールの途中で r 八ードディスク容量不足 J のメッセージが出てインストールでをなくなつた 


原因 

インス!-ール先の八ードディスクドライブび一杯になり、 
インス!-ールでさなくなつた。 

am . 

次の操作で十分なノ V —ドディスクの空さ容量を確 

保した後、インス!-ールをし直してください。 

• 八ードディスクドライブ(じ）内の不要なファイル 
やアプ IJ ケーシヨンソフトを削除します。（かな 
らず[ごみ箱を空にする]を実行します。） 

• [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム] 
から[アクセヴ U ] の[システムツール]で[ディ 
スクク U —ンアップ]を選択し、ノ V —ドディスクド 
ライブ（じ）の不要なファイルを削除します。 

• 八ードディスクドライブ（じ）の [ Windows ] フオ 
ルタ ' (Windows 2 日日日では [ Winnt ] フオル 
ダ）内の [ Temp ] フオルダを開き、その中のファ 
イルを削除します。 


参 Windows 2 日日日/ XP では、八ードディスクドラ 
イブ（じ）の [Documents and Settings ] -► 
[□グインユーヴ名]フオルダを表示させ、[ツー 
ル]メニューの[フオルダオプション]一度示] 
で[すべてのファイルとフオルダを表示する]を 
チェックし、 [0 K ] ボタンをク U ックします。その 
後 、 [Local Settings ]-► [ Temp ] フオルタ'内 
のファイルを削除します。 

(Macintosh) 

不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューから 
ロミ箱に入れる]を選択し、 [ Finder ] メニューか 
ら[ゴミ箱を空にする]を選択します。 


症が4 


r メモリがち D ません… J のメッセージが出てインストールでをない 


み: . . . . 

開いているアプ U ケーションをすべて閉じるか、コ 
ンピュータを再起動して、その直後にインストール 
し直してみて < ださい。 
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原因 

作業中のアプ IJ ケーシヨンソフトなどでメモ U を使用し 
ていて、インス!-ールに必要なメモ U 容量び確保でさな 
い。 





























ED うまく動作しなし化きは 


症が5 


インス!ル後 、 ScanGear CS が見つか S ない 


. . 

ScanGear CSI ま、 ArcSoft PhotoStudio などの 
TWAIN に対応したアプ U ケーシヨンソフトから呼び 
出すか、 ScanGear Starter から起動してくださ 
し、（一 P .23) 



ScanGear CS はインス! -- ルしても[スタート]メ 
ニユーや [Program Files ] フォルダ内には表示さ 
れません。 


」接続のトラブル 


症が6 く Windows > 


スキヤナを臨ずると、新しい八ードウエアの巧索ウイザードまたは新しし、八ードウエアの剧 II ウイザー 
ド画面が表示される 


原因 

キヤノスキャンセットアップ CD-ROM でソフトウェアを 
インス!-ールせずにスキヤナを接続した。 


. . 

ウィヴード画面の[キャンセル]ボタンをク U ックし 
て終了し、キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M を 
セットして、ソフトウェアをインス!-ールしてくださ 
い。(- ► P .4~6) 


スキヤンのトラブル 


症が7 


[TWAIN (トウェイン）エラ ー J や r スキヤナが接続をれていません • • •] などのエラーメッセージが 
表示されて 、 ScanGear CS がアプリケーシヨンソフトか S 呼び出せない 


巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

スキヤナの電源スイッチびオンになっているか確認 
して < ださい。 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

電源をオフにしてから、 US 目ケーブルまたは AC アダ 
プタを接続し直してください。 US 目ケーブル、 AC アダ 
フタは、必ずスキヤナに同捆されているものをお使 
い < ださい。 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

USB ケーブルを US 巳ノ、ブなどを介して接続してい 
るときは、コンピュータ本体の US 目ポートに直接接 
続してください。 

夕拠4 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

コンピュータ本体に複数の US 目ポートびある場合、 
他の USB ポートに差し替えてみてください。 


巧処5 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトの「ソースの選択」や「取り 
込み」の手順で、お使いのスキャナ名称を選択して 
ください。（一 P .13) 

巧処6 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M をセットし、ソ 
フトウェアをインス!-ールしてください。 
( VVinclows -^ P .4 〜 6/ Macintosh -^ P .7 〜 9) 

巧処7 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトび TWAIN に対応しているこ 
とを確認してください。 TWAIN に対応していない 
アプ U ケーシヨンソフトから ScanGear CS を呼び 
出すことはでさません。 
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E うまく動作しないときは 


症が8 


ScanGear CS を起動しようとしたとま 1" □ックスイッチを解除し、 • • • J というエラーメッセージが 
表巧され 、 ScanGear CS の画面が表巧でまない 


原因 巧処 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

スキャナ本体の□ックび解除されていない。 しりたん ScanGear CS を終了してスキャナの電 

源をオフにし、□ックを解除して US 目ケーブルまた 
は AC アダプタを接続し直してください。（一 P .] 日 
〜1 1) 


症が9 


スキヤンの途中でコンピュータが動かな < なつてしまつた 


原因1 

解像度の設定び高すざる。 

み: . . . 

コンピュータを再起動し、出力解像度を下げてス 
キャンし直してください。（一 P .27) 

原因2 

ノ V —ドディスクの空さ容量び少ない。 

巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータを再起動し、不要なファイルやアプ U 
ケーシヨンソフトを削除してからスキャンし直してく 
ださい。削除の方法は、 P .44 「症状3」をご参照く 
ださい。 


巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトから ScanGear CS を開き、 
「お張モード」の「詳細設定」の「スキャナシート」 

で、「テンポラ U ファイルの保存先フォルダ」を十分 
な空き容量のあるドライブに変更してください。 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Toolbox の「設赴画面を開き、「テンポラ U ファイ 
ルの保存先フォルダ」を十分な空さ容量のあるドラ 
イブに変更してください。 

複数の機器を USB ポートに接続している場合 

み: . . . 

スキャナ外の機器を外してお使いください。 



〇スキャナ前面の EZ ボタンが使えない 


原因1 

ソフトウェアのインス! — ル時に 、 CanoScan 
Toolbox または他のアプ U ケーシヨンソフトをインス 
I -ールしていなかった。 


み: . . . 

キヤノスキャンセットアップ CD - ROM をセットし、す 
ベてのソフトウェアを再インス!-ールしてください。 
( VVinclows -^ P .4 〜 6/ Macintosh -^ P .7 〜 9) 


©スキャナ前面の COPY (コピ ー） ボタンが使えない 


原因 巧処 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

プ U ンタドライバびインス!-ールされていない。 ご使用のプ U ンタのプ U ンタドライバをインス!-一 

ルしてください。プ U ンタび正常に動作するか 
チェックしてください。 
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ED うまく動作しなし化きは 


©スキヤナ前面の E - MAIL にメール）ボタンが使えない 


原因 

適切な E メールソフトびインス!-ールされていない。 

am . . 

E メ ー J レソフトをインス! — ルします。 

使用できるメールソフトは、 Windows では 
Outlook Express、Microsoft Outlook 、 
EUDORA、Netscape Messenger 。 


Macintosh では、 Mail 、 EUDORA、MS Entourage 
です。 

* Windows で動作しない場合、メールソフトの MAPI 設定び有 
効になっているかご確認ください。 MAPI 設定の方法につい 
ては、各メールソフトの説明書をお読みください。 


スキヤナが動かない、または動かな < なつた 


巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータを再起動してみてください。 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

USB ケーブルを外し、次の手順で ScanGear CS 
を削除して再インス!-ールしてください。 


can 州 Cano"ScTn 5400F 

キヤバスキャンセットアップ 

1 •ザを a 巧し，の} f 巧に巧つ Tit んで < ださし、 


インストール 



〇 ScanGear CS の削除 

キヤノスキャンセットアップ CD - ROM のメイン 
メニュー画面で、[アンインストール]から 
[ScanGear CS の削除]を選び 、 ScanGear 
CS を削除します。 

0 ScanGear CS の再インストール 

「3.ソフトウェアをインス! -- ルする」の手順にし 
たびって 、 ScanGear CS を再インス! -- ルしま 
す。 （ Winclows -^ P .4 〜 6/ Macintosh -^ P .7 〜 
9) 



( Macintosn ) 

canon CanoScar5400F 

キ t ゾスキサンセットアップ 

M ホで BR レ、麵面め巧示じ田5て*んで<ピ5ぃ* 



ソフトウェアの销除（アンインストール） 


なか G 因み —A 
ScMOtMCS ITWW パイ巧《義し ftVt 
こ MIIPTlt. ナ UPI な 

ナ I ■ 王 * H じは . 
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E うまく動作しないときは 


症が12く Windows > 


これまで使つていた Windows を Windows XP にアップグレードした5、スキヤナが動かなくなつた 


原因 

スキヤナのドライノ（びインス!-ールしてある場所び、こ 
れまでの Windows 98/ Me / S 日日日と Windows XP 
とでは異なる。 

am . 

USB ケーブルを外し 、 ScanGear CS と 
CanoScan Toolbox を削除して再インストールし 
て < ださい。 


〇キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M の[アンイ 
ンストール]で 、 ScanGear CS は [ScanGear 
CS の削除]を選び 、 CanoScan Toolbox は 
[アプ U ケーシヨンソフトの削除]を選んで、それ 
ぞれ削除します。 

@ 「3.ソフトウェアをインス!-ールする」の手順に 
したびって 、 ScanGear CS と CanoScan 
Toolbox を再インストールします 。 (Windows 
- ►p 4〜 6/ Macintosh -^ P .7 〜 9) 



原因1 

再キヤ U ブレーシヨンび必要になっている。 


み: . . . 

ScanGear CS の拡張モードで、画像設定の「キヤ 
U ブレーシヨン設定」にある「キヤ U ブレーシヨン」の 
廣行]ボタンをク U ツクします。 

困巧贾ち 

I おが恐做届： [off v |- a ' 

キヤ u ブレーシヨ ン訪走 — 

キヤ U ブレーシヨン: 

スキャン前にな回実行： （ 


な 」 aj 囚 I si が I が J 



原因2 

印刷物やデジタルプ u ント写真をスキャンするとモア 
レ（搞模様）び発生する。 


. . 

ScanGear CS の基本モードで[雑誌（カラー)]を 
選択するか、拡張モードの「画像設定」で「モアレ低 
減」を[日 N ] にしてスキヤンしてください。（一 
P .24、 P .2 己） 

原稿にごみびついていたり、權色していたりで、原稿の 
状態び悪い。 


. . 

ScanGear CS の拡張モードの「画像設定」でに 
み傷低減」、「權色補正」、「粒状感低減」など、補正 
してスキヤンしてください。（一 P . S 己） 



ディスプレイに表示されたスキャン画像には問題ないが、プリンタで印刷したときに画質び悪く 
なったり、 EP 刷結果に余白び出てしまう場合は、プリンタでの設定方法やプリンタのトラブルが考 
え！5れます。お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 

ここに記載されていない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったとき 
には」をご覧ください。 （ r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルの見かた)」一 P .30) 
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ED うまく動作しなし化きは 


フイルムスキヤンのトラブル 



フイルムのスキヤンがでをない 


原因 1 

フィルム読み取り用の FAU ケーブルび外れている。 

. . 

原稿台カバーの FAU ケーブルをスキャナ背面の 
FAU コネクタに接続し直してくださし、（一 P.1 ]) 

原因2 

保護シートを取り外していない。 

. . 

原稿台カバー内側の保護シートを上ち向にスライ 
ドし、取り外してください。（一 P.36) 

フィルムガイドを置<位置びずれている。 

. . 

フィルムガイドを、スキャナの原稿台の正しい位 
置にセットしてください。（一 P.37) 

原因4 

原稿台カノ（一を閉じていない。 

. . 

原稿台カノ（一を正しく閉じてください。卜 P.37) 

原因已^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ■ 

キャ U ブレーシヨン用窓びふさびっている。 

. . 

フイルムガイドのキヤ U ブレーシヨン用窓をフイ 
ルムやその他のちのでふさびないでください。（一 
P.37) 


原因ち^^^^^^^^^^ 

フィルムスキャンの設定になっていない。 

み: r 処 ！■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ScanGearCS の「原稿の種類」で[ネガフィル 
ム（カラー)]または[ポジフィルム（カラー）](「基 
本モード」）/ [カラーネガフィルム]、[カラーポ 
ジフイルム]、[モノク□ネガフィルム]または[モ 
ノク□ポジフイルム](拡張モード）を選択してく 
ださい。（一 P .38,41) 

み: r 処 2 i ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CanoScan Toolbox の「原稿の種類」で[フィル 
ム]または[自動判別]を選択してください。（フィ 
ルムスキャンでさるボタンについては P .2] をご 
覧ください。） 

原因フ 

内部の堂光ランプび充分に暖まっていない。 

. . 

内部の堂光ランプび点灯後、]〜2分待ってから 
ちう一度プレビューを行い、スキャンしてくださ 
い。 

原因 8 

設定した解像度び高すざて、スキャンの途中で止ま 
る。 

. . 

適切な出力解像度を設定し、スキャンし直して< 
ださい。卜 P . 42) 

コンピュータび動かな<なったとさは、コン 
ピュータを再起動してからおこなってください。 
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E うまく動作しないときは 


プレビュー後、正ちにヴムネイル表示されない 


原因 


@ フイルム全体と、周囲び表示されます。 


非常に暗いシーンや、非常に明るいシーンのフィル 
ム、またはフィルムのコマの間隔び非常に狭いフィル 
ム（通常の間隔は 2 mm 程度）をスキャンしようとし 
ている。 


. . 

〇 ScanGearCS の「拡張モード」で、サムネイ 
ルボタン店]をク U ックし、サムネイル非表示 
にします。 



canGear CS 


I 誓な I な； の T 日6 



e 必要な範囲を指定します。[ズーム]ボタンを利 
用すると範囲指定び正確にできます。 

〇 [スキヤン]ボタンをク U ックし、スキヤンしま 
す。 


をれいにスキヤンでをない、適切なち合いでスキヤンでをない 


原因1 

キヤ U ブレーシヨン用窓の下の原稿台ガラス面や原稿 
台カバー内側の光源部にほこりや巧れび付着してい 
る。 

. . 

原稿台ガラス面や原稿台カバー内側の光源部の巧 
れをされいに取り除いてください。（^別紙「安全 
にお使いいただくためには」） 

原因2 

キヤ U ブレーシヨンデータの更新び必要になった。 

編 . 

ScanGearCS の「拡張モード」で、画像設定の 
「キヤ U ブレーシヨン旨受定」にある「キヤ U ブレー 
シヨン」の[実行]ボタンをク U ックします。（一 
P .48) 


3 

原稿にごみびついていたり、權色していたりで、原稿 
の状態び悪い。 

. . 

ScanGear CS の「拡張モード」の画像設定で「ご 
み傷除去」、「權色補正」、「粒状感低減」など、補正 
してスキヤンしてください。（一 P .41) 

原因4 

フイルムマウントび白色のとき、その照り返し光び映り 
込む。 

. . 

マウントを黒色にするか、黒い枠などでマウント 
部を覆ってください。 


n -ディスプレイに表示されたスキャン画像には問題ないび、プリンタで EP 刷したときに画質が悪く 
11 なったり、 EP 刷結果に余白び出てしまう場合は、プリンタでの設定方法やプリンタのトラブルび考 
え！5れます。お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 

-ここに記載されていない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったとき 
には」をご覧ください。 （ r もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る)」一 P .30) 
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動作環境 


動作原境 



USB 2.0 Hi-Speed で接続する場合 

Windows 環境 

Macintosh 環境 

CPU 

Intel: Pentium III, Pentium4 

Celeron ( 已 6 目 MHziU 上） 

AMD: Athlon, Athlon MP, Athlon XP, Duron 

Power PC G4 政上 

インタフェース 

USB 2.0 Hi-Speed インタフエース（本体に標準装備されているもの） 

0 S 

Windows XP ( プレインス 1 ル） 

Windows 2000 Professional ( プレインストール） 

Mac OS X ノ（ージョン ] 日 . 2.7 じ(降 
( ネイティブモードのみ） 

八-ドディスク容量* 1 

約 3 己 0MB 

約 200 MB 

メモリ 

]28M 巳政上 （ 2 已目 M 日政上推奨） 

表示環境 

High color (16bit) iU 上、 1 ，日 24x7 目 8 ドット 1 ソ上 

カラー 32, 日日日色肚 1 ，日 24x768 ドット 1 ソ上 

CD - ROM ドライブ 

必要 



USB (USB 1.1 相 

当）で接続する場合 

Windows 環境 

Macintosh 環境 

CPU 

Pentium n 300 MHz 政上 

Power PC G3 政上 

インタフェース 

USB (USB ].l 相当）インタフェース（本体に標準装備されているをの） 

0 S 

Windows XP 

Windows 2000 Professional 、 

Windows Millennium Ed け ion、Windows 98 *2 

Mac 日 S X ノ（ージョン ] 日 .2 じ(降 
( ネイティブモードのみ） 

A- ドディスク 韻 *1 

約 3 己 0MB 

約 200 MB 

メモリ 

] 28MB な上（ 2 日目 MB 政上推奨） 

表示環境 

High colord 目 bit 似上、 1 ，日 24x7 目 8 ドット政上 

カラー 32| 日日日色政上、 1 ，〇 24x768 ドット 1 ソ上 

CD - ROM ドライブ 

必要 


* 0 S の動作条件び高い場合はそれに準じます。 

* USB 2.0 Hi - Speed ドライバのダウン□-ドにあたり、ネットワーク環境び必要になる場合びあります。 

* USB 2.0 Hi - Speed インタフェースを標準装備したコンピュータすベての動作を保証するものではありません。最新情報に 
ついては、キヤノスキャンのホームぺージ ( http :// canon . jp / canoscan ) をご参照ください。 

* USB 2.0 Hi - Speed インタフェー 7 J ホ USB ( US 巳].1相当）互換ですので 、 USB ( US 巳].1相当）としてもご使用いただけます。 

* USB 2.日拡:張力ードおよび US 巳 （USB ].1 相当)掘:張力ードを使用した場合の動作は保証していません。 

* 「ファイル管理革命 Lite 」 は 、 Windows 98 (First Edition ) には対応していません。 

*1 キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M からすべてのソフトウェアをインス!-ールするのに必要な容量の目安です。この他に画像 
スキャンするのに、ワークエ U アとして別容量び必要になります。 

で Windows 9己/98からのアップグレードを含みます。 

記載内容は予告無しに変更する場合びあります。 

仕様、動作環境については必ずカタ□グ、またはホームぺージ ( h け p :// cariori . jp / carioscari ) をご確認ください。 
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主な仕様 


主な仕様 



CanoScan 540 OF 

お式 

フラットベッド型（原稿固定型） 

読み取り素子 

CCD (目ラインカラーイメージセンサー） 

光源 

冷陰極堂光管ランプ 

光学解像度* 1 

2400 X 4800 dpi 

読み取り密度 

2己〜960日 dpi (ScanGear CS ) 

読み取り階調 

カラー 

RG 略色] 6ビット入力/] 6または8ビット出力 

グレースケール 

16ビット入力/]目がまたは8ビット出力 

読み取り時間* 3 
(写真、文書） 

カラー 

7.1 msec/line (] 200 dpi )、8.3 msec/line (2400 dpi ) 

グレースケール、白黒 

7.1 msec/line (] 20 日 dpi )、8.3 msec/line (2400 dpi ) 

読み取り時間(フィルム）* 3 

カラー、グレースケール、 白黒 

8.3 〜] 23.8 msec/line 

プレビュー速度* 3 * 4 

約曰秒 

インターフェース 

USB 2.0 Hi - Speed 、 US 巳 （ US 巨]. 1 相当） 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター、 2 ] 6 X 297 mm 

フィルムタイプ/読み取りコマ数 

3曰 mm スリーブ(最大6コマ）、3曰 mm マウント（最大4コマ） 

EZ ボタン 

COPY . SCAN 、 PDF 、 E-MAIL 

使用環境 

温度節囲 

1 日〜 3 已 。 C 

湿度節囲 

1日〜9日％ RH 、 フィルムスキヤン時2日〜8日％ RH (ただし結露のないこと） 

電源供給 

AC ] 00+10%、已0/60 Hz +2 Hz (専用 AC アダプタ使用） 

消費電力 

最大13.曰 W 、 スタンノ くイ時4 W 、 電源スイッチオフ時1 .7 W 

最大外お寸法、 質量 

28已（幅） X 已12(奥行） XI 12(高さ） mm 、 約 4.] k 旨 

別売品（オプション） 

アクセヴ IJ 丰ット CSAK - 已400 F / 已20 OF 


光学解像度は 、 ISO ]4473規格ををとに、原稿を読み取る際の最大のヴンプ U ングレートを表しています。 

*2 フイルムのみ対応。 

つ USB 2.0 Hi - Speed モードの Windows 環境における最速値。コンピュータへの転送時間は含みません。実際の速度は、 
スキャンする原稿やスキャンの設定、コンピュータの仕様により変化します。 

W キャ U ブレーシヨン時間は含みません。 

製品の仕様は予告なく変更することびあります。 
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システムインフォメーシヨン 


y システムインフォメーシヨン 

本欄は、お客様のスキャナの使用環境を記入していただく欄です。スキャナの故障で「修理サービス窓 
□ J に修理を依頼される場合や、トラブルで「お客様相談センター」に連絡をされる場合に必要になりま 
す。かならずご記入のうえ大切に保管してください。 

• 修理などの保守作業の際には、保証書び必要になります。保証書は必要事項をご記入のラえ、保管い 
たださますよラお願いいたします。 

• 本製品の保守サービス期間は、製品の製造打ち切り後、日年間です。 

ご購入曰:年月日 

ご購入店名:電話番号： （) 

ご購入店住所: 

スキャナモデ;!レ名： CanoScan 己40 OF 
本体機種番号（本体背面に表記されています）： 


■ご使用のパソコンについて 

メ~力名: 

機種名: 

CPU 名： 

ク□ック周波数： MHz 

搭載メモ U 容量:^ 

八ードディスク容量： MB 

空き容量 ： MB 

日 S 名： 一 Windows nXP 0 2日日日— □ Me □98□98 SE 

Mac OS nx vlO .2 DX vlO .3 

OS のバージョン： 

モニタ メーカ 名： 

モニタ型名: 

モニタサイズ： インチ 

プ U ンタメーカ名： 

プ U ンタ型名: 

プ U ンタ解像度： dpi 

常駐ウイルスチェックプ□グラム： 

常駐ファイル圧縮プ□グラム： 

装備している拡張カード: 

接続周辺機器: 

接続ネットワーク名： 
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MEMO 
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MEMO 
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このスキャナの修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓□へお問い合わせください。 


■修理受付窓 □ 

下記、修理受付窓□の受付時間は9:日日〜] 7:3日です。±曜、日曜、祝祭日は休ませていたださます。 

(但し、東京 QR センター•新宿 QR センターの営業時間は、 ] 日:日日〜] 8:日日、休業日は日曜•祝祭曰です。） 

また、※印のサービスセンターでは、郵送•宅配による修理品の取扱いもしています。 

お願い：このスキャナの取扱い方法のお問い合わせは、かな5ず販売店または「お客様相談センター」あてにご連絡ください。 

北海道地区 

《札幌ヴービスセンター TEL 011 (728)0 目目已 

干0目 0-8 己22 化海道札幌市北区北7条西]—] - 2 SE 山京ビル] F 札幌支店内 

ま化地区 

《仙台 QR センター TEL 022(217)3210 

干 980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町 3-6-1 仙台パークビルデング] F 仙台支店内 

関ま-信越地区 

大宮ヴービスセンター(持ち込みのみ) TEL 048(649)1 450 

干 330-08 曰4 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 ]-] 日一] 7 シーノ大宜サウスウイング6 F さいたま営業所内 

東日本修理センター(持ち込みのみ） TEL 043(21 1)9032 

干2目1 -87 11 千葉県千葉市美お区中瀬 ] 一7 — 2キヤノン販売ビル] F 幕張事業所内 

ま京-巧奈リ I • 山梨地区 

東京 QR センター(持ち込みのみ） TEL 03(3837)29 目1 
干11 0-0005 東京都台東区上野 ]- 1 - 12 信井ビル] F 

新宿 QR センター(持ち込みのみ） TEL 03(3348)472 己 

干1目 3-040 1 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル] F 

※キヤノンテクニカルセンター TEL 0297(3 已)已000 
干 306-0605 茨城県坂東市馬立]234 F 7 棟 3 F 

関東地区-東京地区で郵送-宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送りください。 

横 ミ 兵 QR センター(持ち込みのみ） TEL 045(31 2)021 1 

干 220-0004 ネ申奈 j II 県横お市西区化幸 2-6-2 6 HI 横ミ兵ビル2 F 横ミ兵営業所内 

中部-北陸地区 

※名古屋 QR センター TEL 052(939)1830 

干4目 1-8 曰11 愛知県名ち屋市東区東桜2 — 2— ]高岳パークビル] F 名ち屋支店内 

近幾地区 

※大阪 QR センター TEL 0目 (64 已 9)2 已目己 

干已 30-000 已 大阪府大阪市北区中之島 6-1-2 1 CFM 中之島ビル2 F 

中国 • 四国地区 

《広島ヴービスセンター TEL 082(240)6712 

干 730-00 日1 広島県広島市中区大手町3 — 7— 日広島パークビルデング] F 広島支店内 

※高 松ヴービスセンター TEL 087(823)4681 

干 760-0027 香川県高松市組屋町4 一] 0鹿島組屋町ビル3 F 高松営業所内 

九刑地区 

《福岡 QR センター TEL 092(4 1 1)4173 

〒目1 2-001 7 福岡県福岡市博多区美野島 ]- 2 -] キヤノン販売福岡ビル] F 福岡支店内 

* 上記の記載内割ま、200己年7月現在のものです。都合により予告なく変更ずる場台びありますのでご了承ください。 


各種情報の入手方法 


このスキャナに付属のキヤノン製ソフトウェアは、今後、機能アップなどのためのバージヨンアップび行われることびあります。 

ノくージヨンアップの情報およびノ（ージヨンアップしたファイルは、次のち法でご入手ください。 

■最新のドライバ、ユーテイリテイの入手方法 

♦インターネット：キヤノンホームぺージ http :// canon . jp / 

「ダウン□-ド」を選択、「パーソナル向けスキャナー 【 CanoScan / IX 】」 を選択し、目的のソフトウェアをダウン□-ドして 
<ださい。 

《インターネットの通信料はお客様のご負担になります。 

《ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたをのとさせていたださます。 

♦代引を配送 サービス 

配送時に代金引き換えにて、ドライバの CD-ROM をお送りいたします。インターネットで、製品に関する情報、提供中のドライ 
ノ（の種類や内容をご確認ください。 







お PS い合わせの前に、ここをチ 


• CD-ROM や CD-ROM ドライブにごみやほこりがついていませんか？ 卜 P .43) 

• ずべてのソフトウェアをインス!ルしましたか？ (- ►Windows P .4 、 - ►Macintosh P .7) 

• スキヤナの□ックを解除しましたか？（一 P .10) 

-スキヤナとコンピュータが正しく接続されていまずか？（一 P .11) 

• アプリケーシヨンソフトの「ソースの選択 J で、お使いのスキヤナを選択しましたか？（一 P .13) 


お巧い合わせ窓 □ 


ホームページには、製品情報、 Q & A 検索、ドライバダウン□-ドなどの情報び掲載されています。ぜひご利用ください。 

•キヤノンホームぺージ http://c 日 non.jp/canosc 日 n 

■付属のソフトウェアに関するお P 3 い合わせ窓□とホームぺージ 

ソフトウェアについては、「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 の電子マニュアル、またはソフトウェアの READ ME ファ 
イル、 HELP などを合わせてご覽ください。 

• Adobe Acrobat Reader (アドビ•アク□バット-リーダー） 

アドビシステムズ（巧 0 http://www.adobe.co.jp/ 「サポート」 

• ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 

アークソフトジャパン 03-5321-0550 http://www.arcsoft.jp/ 「テクニカルヴポート」 

•読 取革命 Lite (ヨミトリカクメイ-ライト） 

♦ファイル管理革命 Lite (ファイルカンリカクメイ-ライト） 

パナソニックソリューシヨンテクノロジー（株） 0570 -00-8700 

パナソニックソリユーシヨンテクノ□ジーソフトヴポートセンター http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/bundle/ 

♦ ScanGearCS (スキャンギア CS ) 

♦ CanoScan Toolbox (キヤノスキャン • ツールボックス） 

キヤノン販売（株） お客様相談センター 050-目 55-90021 http://canon.jp/canoscan 「ヴポートメニュー」 

■スキャナの電話ご相談窓 □ 

お客様相談センター（を国共通電話番号）050-已 55-90021 

【受付時間】く平日 > 9:00 〜 20:00 

く±曰祝日 >10:00 〜 17:00 (1/1 〜 1/3 は化ませていただをます） 

《上記番号をご利用いただけないちは日 43-21]-9 己己己をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合びあります。 

《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


《お問い合わせされた場合、スキャナを接続しているコンピュータの状況などをお尋ねすることびあります。あらかじめ、 P . 己3 
の「システムインフオメーシヨン」のページに必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。 


アンケートにご協力<だをい 

当社では、より良いサービスの提供と今後の製品開発の参考資料として活用するためにアンケートを実施しています。下記 
URL 、 または電子マニュアル「スキヤナ操作ガイド」のトップページにある URL の U ンクからアクセスし、アンケートへ 
のご記入をお願いします。 

http://cweb.canon.jp/canoscan/enq.html 本機についてのアンケート受付期間は、200巨年日月末日までです。 

《お問い合わせ窓口は、変更されていることびありますのでごを意ください。 


11011 


视 W 活讲もか CanoS 田コ54呂 F 


キヤノン販売株式会社 

I-IJ-263B 


©CANON INC. 2005 


干1 08-8011 東京都港区港南 2- 1目-6 

PRINTED IN CHINA 














